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INTRODUCTION 


This report presents final figures from the 1976 Census on private 
houschold characteristics by level of schooling and mother tongue 
of head. 


Tables | and 2 show data on private households by number of 
persons per houschold (ranging from | to 10+), in relation to 
level of schooling and mother tongue of head. Tables 3 and 4 
present data on private houscholds by type, showing level of 
schooling and mother tongue of head. Tables 5 and 6 present data 
on private households by marital status, sex and age of head, in 
relation to level of schooling and mother tonguc of head. Tables 
1,3 and 5 are for Canada and the provinces, while Tables 2, 4 and 
6 are for census metropolitan areas. 


All of the tables in this report refer only to persons 15 years and 
over. 


Where applicable, relevant parts of the Census questionnaire and 
instructions are reproduced in the Introduction to Volume 3 
(Catalogue No. 93-800). 


DEFINITIONS 


Household: Refers to a person or group of persons (other than 
forcign residents) who occupy a dwelling and do not have a usual 
place of residence elsewhere in Canada. It usually consists of a 
family group with or without lodgers, employees, etc. However, it 
may consist of two or more families sharing a dwelling, a group 
of unrelated persons, or one person living alone. Household 
members who are temporarily absent on Census Day (e.g. 
temporary residents elsewhere) are considered as part of their 
usual household. For census purposes, every person is a member 
of one and only one household. 


Households arc classified into three groups: (1) A PRIVATE 
household refers to persons (other than foreign residents) who 
occupy private dwellings and do not have a usual place of 
residence elsewhere in Canada. (2) A COLLECTIVE houschold 
consists of persons (other than foreign residents) who occupy 
collective dwellings and do not have a usual place of residence 
elsewhere in Canada. (3) AHOUSEHOLD OUTSIDE CANADA 
refers to military, diplomatic or other government personnel 
together with their dependents who reside outside Canada. Unless 
otherwise specified, all data in houschold reports are for private 
houscholds only. 


Private Houschold: Refers to a person or group of persons (other 
than foreign residents) who occupy a private dwelling and do not 
have a usual place of residence elsewhere in Canada. The number 
of private houscholds equals the number of occupied private 
dwellings. 


Type of Private Household: Refers to the basic division of private 
houscholds into family and non-family households. 


FAMILY HOUSEHOLD refers to a houschold that contains at 
least one census family. ONE-FAMILY HOUSEHOLD refers to 
a single census family that occupies one private dwelling. The 
family may be that of the houschold head or one living as a 
related, lodging or other type of family with a household head 
who is a non-family person. A MULTIPLE-FAMILY HOUSE- 
HOLD is one in which two or more census families occupy the 
‘same private dwelling. One family may be that of the household 
head, or the household head may be a non-family person with 
whom two or more census families are residing. 


NON-FAMILY HOUSEHOLD refers to one person who lives 
alone in a private dwelling, or to a group of persons who occupy 
one private dwelling and do not constitute a census family. 


Ce bulletin présente les chiffres définitifs du recensement de 1976 sur 
les caractéristiques des ménages privés sclon le niveau de scolarité ct la 
langue maternelle du chef. 


Les tableaux | et 2 renferment des données sur les ménages privés sclon 
le nombre de personnes par ménage {allant de 1 à 10 personnes et 
plus), par niveau de scolarité et langue maternelle du chef. Les tableaux 
3 et 4 présentent des données sur les ménages privés selon le genre, par 
niveau de scolarité ct langue maternelle du chef. Les tableaux 5 et 6 
présentent des données sur les ménages privés selon l'état matrimonial, 
le sexe et l’âge du chef, par niveau de scolarité et langue maternelle du 
chef. Les tableaux 1, 3 et 5 portent sur le Canada et les provinces et les 
tableaux 2, 4 et 6, sur les régions métropolitaines de recensement. 


Toutes les données des tableaux de ce bulletin se rapportent aux 
personnes âgées de 15 ans et plus sculement. 


Au besoin, certaines parties du questionnaire du recensement et des 
instructions ont été insérées dans l’Introduction au volume 3 (n° 93-800 
au cataloguc). 


DEFINITIONS 


Ménage: Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents 
étrangers) occupant un même logement ct n'ayant pas de lieu de 
résidence habituelle ailleurs au Canada. Il se compose ordinairement 
d’un groupe familial, avec ou sans chambreurs, employés, etc. Il peut 
aussi se composer de deux familles ou plus partageant le méme 
logement, d’un groupe de personnes non apparentées ou d’une person- 
ne scule. Les membres d’un ménage qui sont temporairement absents 
le jour du recensement (par exemple, résidents temporaires ailleurs) 
sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Pour les 
fins du recensement, chaque personne est membre d’un seul ct unique 
ménage. 


Les ménages sont classés en trois catégories: (1) un ménage PRIVÉ, 
c’est-à-dire les personnes (autres que des résidents étrangers) qui 
occupent des logements privés et qui n’ont pas de lieu de résidence 
habituelle ailleurs au Canada; (2) un ménage COLLECTIF, c’est- 
à-dire les personnes (autres que des résidents étrangers) qui occupent 
des logements collectifs et qui n'ont pas de lieu de résidence habituelle 
ailleurs au Canada; (3) un MENAGE A L’EXTERIEUR DU CANA- 
DA, c’est-a-dire le personnel militaire, diplomatique et autres fonction- 
naires, ainsi que les personnes qui sont a leur charge, qui demeurent a 
l'extérieur du Canada. Sauf indication contraire, toutes les données 
présentées sur les ménages sc rapportent aux ménages privés 
uniquement. 


Ménage privé: La ou les personnes (autres que des résidents étrangers) 
qui occupent un logement privé et qui n’ont pas de lieu de résidence 
habituelle ailleurs au Canada. Le nombre de ménages privés est égal au 
nombre de logements privés occupés. 


Genre de ménage privé: Répartition fondamentale des ménages privés 
en ménages familiaux et ménages non familiaux. 


MÉNAGE FAMILIAL comprend au moins une famille de recense- 
ment. Un MENAGE UNIFAMILIAL se compose d’une seule famille 
de recensement qui occupe un logement privé. Il peut s’agir de la 
famille du chef de ménage ou d’une famille apparentée, d’une famille 
chambreuse ou de tout autre genre de famille vivant avec un chef de 
ménage hors famille. Un MÉNAGE MULTIFAMILIAL se compose 
de deux familles de recensement ou plus qui occupent le même 
logement privé. Une de ces familles peut être celle du chef de ménage 
ou if peut s’agir d'un chef de ménage hors famille vivant avec deux 
familles de recensement ou plus. 


Un MÉNAGE NON FAMILIAL est constitué d’une personne vivant 
seule dans un logement privé ou d'un groupe de personnes qui 
partagent un seul logement privé, mais ne forment pas une famille de 
recensement. 


DEFINITIONS — Continucd 


Household Head: For census purposes, every household has a 
head and only one person is so designated. This is either the 
husband or the wife; the parent where there is one parent only, 
with one or more children (who have never married, regardless of 
age); or any member of a group sharing a dwelling equally. A 
person occupying a dwelling alone is always reported as the head. 
The minimum age for the head of household is 15 years. 


Census Family: Consists of a husband and a wife (with or without 
children who have never married, regardless of age) or a lone 
parent, regardless of marital status, with one or more children 
(who: have never married, regardless of age) living in the same 
dwelling. Persons living common-law are directed to report as 
now married on the census questionnaire. Such persons are 
therefore indistinguishable from those who are legally married 
and will appear as a husband-wife family in the census reports. 


Unless otherwise specified, all family data in family and housing - 


reports are for census families. 


Age: Age refers to the number of completed years of age at last 
birthday, and is computed on the basis of the census questionnaire 
item on date of birth. 


Marital Status: Refers to the categories single (never married ), 
married, widowed, separated and divorced. Note in particular 
that: 


Married includes persons living common-law; 


Separated includes married persons who have been deserted or 
have parted because they no longer wish to live together but 
have not obtained a divorce; this category, therefore, includes 
separations whether legal or otherwise. 


In most tables, the married and the separated categories are 
reported together under the heading ‘‘married”’. 


Level of Schooling: Level of schooling refers to the highest grade 
or year of clementary/secondary attended, or the highest year of 
post-secondary non-university or university completed by the 
person. Those currently enrolled reported their present grade or 
year. University is defined as a degree-granting institution which 
grants a degree, certificate or diploma upon successful completion 
of a programme of studies. Post-secondary non-university training 
is obtained at a non-degree granting educational institution (c.g., 
community college, CEGEP, nursing school). 


Degrees/Diplomas/Certificates: A secondary (high) school grad- 
uation certificate or diploma is one which is classifiable as junior 
or senior matriculation, at the honours, general, technical or 
commercial levels. A non-university certificate or diploma is 
obtainable at institutions such as teachers’ college, nursing school, 
community college, or CEGEP. A university certificate or diploma 
is obtainable in courses such as dental hygiene, occupational 
therapy, or agriculture. University degrees encompass the tradi- 
tional Bachelor, Master’s and Doctorate degrees, as well as the 
“Medical” category which includes degrees in medicine, dentistry 
or veterinary medicine. 


Mother Tongue: The language first learned and still understood. 
Infants who have not yet learned to speak are considered to have 
as mother tongue the language most often spoken in the home. 
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DEFINITIONS — suite 


Chef de ménage: Pour les fins du recensement, chaque ménage doit 
avoir un chef et seulement un membre du ménage peut l'être. Il peut 
s'agir de l'époux ou de l'épouse; du père ou de la mère. s'il n’y en a 
qu’un des deux, avec des enfants jamais mariés (quel que soit leur âge) 
ou n'importe quel membre d’un groupe partageant un logement à parts 
égales. Une personne occupant seule un logement est toujours le chef. 
Le chef de ménage doit être âgé d’au moins 15 ans. 


Famille de recensement: Époux et épouse avec ou sans enfants jamais 
mariés (peu importe leur âge) ou l’un ou l’autre des parents (peu 
importe l’état matrimonial) avec un ou plusieurs enfants jamais mariés 
(quel que soit leur âge) vivant dans le même logement. Les personnes 
qui vivent en concubinage doivent indiquer qu'elles sont actuellement 
mariées dans le questionnaire du recensement. Par conséquent, aucune 
distinction n'est faite entre ces personnes et les personnes mariées 
légalement; elles figurent comme époux et épouses dans les bulletins du 
recensement. Sauf indication contraire, toutes les données sur la famille 
présentées dans les bulletins sur le logement et la famille se rapportent 
aux familles de recensement. 


Age: L'âge représente le nombre d'années révolues au dernier anniver- 
saire et il est calculé à partir de la date de naissance indiquée sur le 
questionnaire du recensement. 


Etat matrimonial: Indique la situation conjugale, c’est-à-dire célibatai- 
re (jamais marié), marié, veuf, séparé et divorcé. Il convient de signaler 
que la catégorie 


marié comprend les personnes vivant en concubinage; 


séparé comprend les personnes mariées qui ont été abandonnées ou 
qui sont séparées de leur conjoint parce qu'elles ne veulent plus 
vivre avec lui, mais qui n’ont pas obtenu le divorce; cette catégorie 
vise donc les personnes séparées légalement ou non. 


Dans la plupart des tableaux, les personnes mariées ct les personnes 
séparées figurent sous la même rubrique, c’est-à-dire ‘ marié”. 


Niveau de scolarité: Le niveau de scolarité est la dernière année 
d'études primaires ou secondaires fréquentée ou la ‘dernière année 
d'études postsecondaires non universitaires ou universitaires terminée 
par une personne. Les personnes qui fréquentent actuellement un 
établissement d’enseignement indiquent l’année où elles sont inscrites. 
L'université est définie comme étant un établissement d’enscignement 
qui décerne des grades, des certificats ou des diplômes aux personnes 
qui ont terminé avec succès un programme d'études. La formation 
postsecondaire non universitaire est offerte dans les établissements 
d'enseignement qui ne décernent pas de grades, par exemple, les 
collèges communautaires. les CEGEP, les écoles de sciences 
infirmières. 


Grades, diplômes, certificats: Un certificat ou un diplôme de fin 
d’études secondaires (high school) est l'équivalent du ‘junior matricu- 
lation” ou ‘‘senior matriculation” au niveau des études spécialisées, 
générales, techniques ou commerciales. Un certificat ou un diplôme non 
universitaire peut être obtenu dans des établissements d’enscignement 
tels que les écoles normales, les écoles de sciences infirmières, les 
collèges communautaires, ou les CEGEP. Un certificat ou un diplôme 
universitaire est décerné pour des cours tels que l'hygiène dentaire, 
l’ergothérapie ou l’agriculture. Les grades universitaires sont le bacca- 
lauréat, la maîtrise et le doctorat. Il y a également les grades en 


médecine, en art dentaire ou en médecine vétérinaire. 


Langue maternelle: Première langue apprise et encore comprise. Dans 
le cas des enfants en bas âge, la langue maternelle est la langue le plus 
souvent parlée à la maison. 


DEFINITIONS — Concluded 


Province: Major political division of Canada. From a statistical 
point of view, it is a basic unit for which data are tabulated and 
cross-classified. There are ten provinces which are divided into 
federal clectoral districts, census divisions, census subdivisions, 
ctc. In census publications, provincial tables include the Yukon 
and Northwest Territories. 


Census Metropolitan Area (CMA): The main labour market area 
of an urbanized core (or continuous built-up area) having 100,000 
or more population. CMAs are created by Statistics Canada and 
are usually known by the name of their largest city. They contain 
whole municipalitics (or census subdivisions). CMAs are com- 
prised of (1) municipalities completely or partly inside the 
urbanized core, and (2) other municipalities, if (a) at least 40% of 
the employed labour force living in the municipality works in the 
urbanized core, or (b) at least 25% of the employed labour force 
working in the municipality lives in the urbanized core. 


SAMPLING AND WEIGHTING 


The information in this report was collected on a 33 1/3% sample 
basis and weighted to population totals. As a result, the number 
of houscholds for a given geographic area may differ from that 
shown in reports containing data collected on a 100% basis. The 
latter figures, of course, represent the official count of households 
(see Catalogue No. 93-805). All table headings are noted as to the 
basis on which data were collected. Information on sampling and 
weighting systems can be found in a study entitled ‘Quality of 
Data, 1976 Census, Series I: Sources of Error — The Effect of 
Sampling and Weighting on Data Quality”. 


CONFIDENTIALITY AND RANDOM ROUNDING 


The figures shown in this report have been subjected to a confi- 
dentiality procedure known as ‘random rounding” to prevent the 
possibility of associating small figures with any identifiable 
individual.. Under this method, all figures including totals are 
randomly rounded (either up or down) to a multiple of**5”. This 
technique provides strong protection against direct, residual or 
negative disclosures without adding significant error to the census 
data. However, since totals are independently rounded they do not 
necessarily equal the sum of individual rounded figures in distri-. 
butions. Also, minor differences can be expected for corresponding 
totals and cell values in various census reports. Similarly, percent- 
ages, which are calculated on rounded figures, do not necessarily 
add to the total. Percentage distributions and rates for the most 
part are based on rounded data, while percentage changes and 
averages are based on unrounded data. Users are advised that 
cach table is noted accordingly. Additional details on the random 
rounding technique may be obtained by writing Census Informa- 
tion Services (see back cover). 


BASIC MEASURES OF DATA QUALITY 
Coverage Error 


A coverage error occurs in the census whenever a person or a 
houschold is missed completely or counted more than once. Since 
overcoverage is fairly rare in relation to undercoverage, the net 
effect of such errors is to introduce a downward bias in census 
figures, so that the published census estimates tend to underesti- 
mate the actual population. 


A special study was undertaken in relation to the 1976 Census to 
measure the extent of the bias due to undercoverage. This study 
estimated the over-all undercoverage rate to be of the order of 2% 
of the total population. 
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DEFINITIONS — fin 


Province: Principale division politique du Canada. Du point de vue 
Statistique, c’est une unité de base pour laquelle toutes les données sont 
totalisées ct recoupées. Il y a dix provinces, divisées en circonscriptions 
électorales fédérales, en divisions de recensement, en subdivisions de 
recensement, etc. Dans les publications du recensement, les tableaux 
rclatifs aux provinces comprennent le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest. 


Région métropolitaine de recensement (RMR): Principal marché du 
travail d’un noyau urbanisé (ou d’une zone bâtie en continu) comptant 
100,000 habitants ou plus. Les RMR sont créées par Statistique Canada 
et sont ordinairement désignées par le nom de la ville principale. Elles 
renferment des municipalités (ou des subdivisions) entières. Une RMR 
comprend (1) les municipalités qui se trouvent en totalité ou en partie 
à l’intérieur du noyau urbanisé et (2) d’autres municipalités, a) si au 
moins 40 % de la population active occupée demeurant dans la 
municipalité travaille dans le noyau urbanisé ou b) si au moins 25 % de 
la population active occupée travaillant dans la municipalité demeure 
dans le noyau urbanisé. 


ÉCHANTILLONNAGE ET PONDÉRATION 


Les renseignements de la présente publication ont été recueillis à partir 
d'un échantillon de 33 1/3 % et pondérés en fonction des chiffres totaux 
de la population. Il s’ensuit que le nombre de ménages pour une région 
géographique donnée n’est pas forcément le même que celui des 
publications dont les données avaient été recueillies à 100 %. Bien 
entendu, c’est ce dernier chiffre qui représente le nombre officiel de 
ménages (voir la publication n° 93-805 au catalogue). Tous les titres 
des tableaux contiennent unc note précisant la base de la collecte des 
données. Des renseignements concernant les systèmes d’échantillonna- 
ge et de pondération figurent dans une étude intitulée: ‘Qualité des 
données, recensement de 1976, Série I: Les effets de l’échantitlonnage 
et de la pondération sur la qualité des données”. 


CONFIDENTIALITÉ ET ARRONDISSEMENT ALÉATOIRE 


Par souci de confidentialité, les chiffres présentés ici ont été soumis à 
une formule appelée “‘ arrondissement aléatoire”’ qui interdit la possibi- 
lité d’associer des chiffres de faible importance à une personne 
reconnaissable. Grâce à cette méthode, tous les chiffres, y compris les 
totaux, sont arrondis de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) à 
un multiple de “5°”. Cette technique assure une bonne protection contre 
la divulgation directe, négative ou par recoupements, sans ajouter 
d'erreur significative aux données. Toutefois, puisque les totaux sont 
arrondis séparément, ils ne sont pas nécessairement égaux à la somme 
des chiffres individuels arrondis dans les distributions. De plus, il faut 
s'attendre que les totaux et les autres chiffres correspondants dans 
divers bulletins du recensement présentent quelques légères différences. 
De même, la somme des pourcentages qui sont calculés à partir des 
chiffres arrondis ne correspond pas forcément au total. La plupart des 
répartitions en pourcentage ct des taux sont basés sur des données 
arrondies, alors que les variations en pourcentage et les moyennes sont 
fondées sur des données non arrondies. Les utilisateurs sont priés de 
remarquer que chaque tableau est annoté en conséquence. On peut 
obtenir plus de détails sur l'arrondissement aléatoire en s’adressant à 
Information recensement (voir la couverture arrière). 


MESURES DE BASE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES 
Erreur de couverture 


Une erreur de couverture se glisse chaque fois qu’une personne ou un 
ménage sont omis ou comptés plus d’une fois. Étant donné que le 
surdénombrement est assez rare par rapport au sous-dénombrement, 
les erreurs de couverture introduisent un biais vers le bas dans les 
estimations du recensement de sorte que ces dernières ont tendance à 
sous-représenter la population réelle. 


On a mené une étude spéciale concernant le recensement de 1976 afin 
de mesurer l’importance des biais attribuables au sous-dénombrement. 
On a estimé que le taux global du sous-dénombrement représentait 2 % 
de la population totale. 


BASIC MEASURES OF DATA QUALITY — Continued 


Evidence from studies of coverage crrors in earlier censuses 
indicates that undercoverage is not evenly distributed throughout 
the population but tends to be higher in certain segments of the 
population, c.g., young male adults, recent immigrants. 


Further details on this study may be obtained by contacting 
Census Information Services (sce back cover). 


Response Rates 


The table below presents the response rates obtained in the 1976 
Census for the stated characteristics. A response rate is defined as 
the number of times the value of the characteristic was obtained 
divided by the number of times it should have been obtained. 


These response rates are published in order to give an indication, 
for each characteristic, of the proportion of cases which required 
imputation for non-response. 
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MESURES DE BASE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES — suite 


Des études d'erreurs de couverture effectuées à l'occasion de recense- 
ments antérieurs ont révélé que le taux de sous-dénombrement n'était 
pas également réparti dans toute la population, mais qu'il avait 
tendance à être plus élevé pour certains segments de la population, par 
exemple, chez les jeunes adultes de sexe masculin et les nouveaux 
immigrants. 


On peut obtenir de plus amples renscignements sur cette étude en 
communiquant avec Information recensement (voir la couverture 
arrière ). 


Taux de réponse 


Le tableau ci-dessous présente les taux de réponse obtenus lors du 
recensement de 1976 relativement aux caractéristiques citées. Le taux 
de réponse est égal au quotient du nombre de fois que la valeur de la 
caractéristique a été obtenue par le nombre de fois qu'on aurait dû 
l'obtenir. 


Ces taux de réponse sont publiés afin. d'indiquer, pour chaque caracté- 
ristique, le pourcentage de cas qui ont dû être imputés en raison de la 
non-réponse. 


RESPONSE RATES FOR SELECTED CENSUS CHARACTERISTICS. 1976 


TAUX DE RÉPONSE POUR CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU RECENSEMENT, 1976 


Characteristics 


Caractéristiques 


Response rate (%) 


Taux de réponse (%) 


Age — Age 
Marital status — Etat matrimonial. 
Mother tongue — Langue maternelle 


Highest grade of elementary or secondary schooling — Niveau de scolarité primaire ou secondaire. 


98.4 


98.0 
98.1! 
95.0 


Years of post-secondary non-university education — Nombre d'années de formation postsecondaire non 


universitaire 


Degree, certificaie or diploma — Grade, certificat ou diplôme. 
Sex — Sexe 


Years of university level education — Nombre d'années d'études de niveau universitaire. 


94. 
94. 
94, 
98. 


D © © © 


——  ————— —__— ——— ———" 


As imputation for non-response was not carried out for mother tongue, the response rate for mother tongue is the percentage of persons in the given language 


categories excluding the ‘‘not stated” category. — Comme nous n’avons pas procédé à limputation dans le cas des non-réponses attribuables à la langue 
maternelle, le taux de réponse relatif à cette question est égal au pourcentage de personnes faisant partie des catégories données sur la langue à l'exception 


de la catégorie ‘non déclaré”. 
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BASIC MEASURES OF DATA QUALITY — Continued MESURES DE BASE DE LA QUALITÉ DES DONNEES — suite 
Total Standard Error Erreur type totale 

The measures of reliability given in the table below are estimates Les mesures de fiabilité du tableau ci-dessous constituent des estima- 
of the total standard error (TSE) of the published 1976 Census tions de l'erreur type totale (ETT) des chiffres publiés du recensement 


TOTAL STANDARD ERROR ESTIMATES! FOR SELECTED CENSUS CHARACTERISTICS, 1976 


ESTIMATIONS DE L'ERREUR TYPE TOTALE! DE CERTAINES CARACTERISTIQUES DU RECENSEMENT. 1976 


Size of census figure — Taille du chiffre du recensement 


Characteristics 


Million — Million(s) 


Caractéristiques 


50 | 100 | 200 | 500 | 1,000] 2,000} 5,000! 10,000] 20,000! 50,000) 100,000) 500.000] 1 2 


ta 


Total private households — 
Total des ménages privés: 


Households by number of 
persons (1. 2, 3, … 
10+) — Ménages selon le 
nombre de personnes (1, 
2, 3, … 10+).... 11 16 | 23 | 36 72 113 160 226 358 1.130] 1,602) 2,107 
Level of schooling of head — 
Niveau de scolarité du 
chef: 


Less than Grade 9, Grades 
9-10, Grade 11, Grades 
12-13 — N'ayant pas 
atteint la 9° année, 
9€-10* année, 11° année, 
12-13 année eccene Sn 12] 17] 24] 38 

Post-secondary non-univer- 
sity, with, without 
certificate or diploma — 
Postsecondaire non 
universitaire, avec, 
sans certificat ou 
diplôme oo. cee eee 5 TJ 10] 16 

University, without certif- 
icate, diploma or degree, 
with certificate or 
diploma, with degree — 
Universitaire, sans cer- 
tificat, diplôme ou 
grade, avec certificat ou 
diplôme, avec grade... 10] 14/1 18 | 30 


168 238 376] [49 ol 2,246) 


71 101 160 505 


134 190] 300} 949 


Mother tongue of head — 
Langue maternelle du chef: 


English — Anglais . | 6 91 12) 20 39) 62 88 125 197 624, 883] 1.248] 1.974 
French — Français wf 5 7 l 16 31 4 70 99 156 495] 700 989 
Other, Not stated — Autres. 
Non déclarée... 12 16 23 37 74 116 165 23 368] 1.164) 1.646 
Age of head — Age du chef: 
15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 
55-64, 65 and over — et 
PUS nr 12 16] 23 | 37 74 116] 165 234 369 1,167 1,650) 2,334] 
Sex of head — Sexe du chef: 
Male — Masculin 6 9 13 20 40 64 90 128 20 639 904) 1.279! 2,022 
Female — Féminin. 12 171 25 | 3 78) 124 175 247 391 1,235) 1,747 
Marital status of head — 
État matrimonial du chef: 
Single (never married) — 
Célibataires (jamais 
MATIÉ(C JS} 10 15 | 211 32 65 103 145 206 32 1,028] 1.453 


See footnote(s} on page X . — Voir renvoi(s) à la pageX 
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TOTAL STANDARD ERROR ESTIMATES! FOR SELECTED CENSUS CHARACTERISTICS, 1976 — Concluded 


ESTIMATIONS DE L'ERREUR TYPE TOTALE! DE CERTAINES CARACTERISTIQUES DU RECENSEMENT, 1976 — fin 


Size of census figure ~ Taille du chiffre du recensement 


Characteristics me 
. Million — Million(s) 
Caractéristiques 


100 500 | 1.000] 2,000} 5.000! 10,000] 20,000] 50.000) 100,000) 500.000 I 2 S 10 


Married (includes sepa- 
rated), husband and wife 
at home, husband only or 
wife only at home — 
Marié(e)s (comprend les 
personnes séparées), 
époux et épouse à la 
maison, époux ou épouse 
seulement à la mai- 


SON... 10 23 32 45 71] lot 143 225 319 712} 1,004| 1,419) 2,244 
Widowed — Veufs-veuves.......... 16 36 52 73] IIS 163 231 364 515, 1,153] 1,630) 
Divorced — Divorcé(e)s............... I 25 35 50 7 112 158 250) 354 be Ls 
Type of household — Genre de 
ménage: . 
Family households — Ménages 
familiaux... 9 20 29 41 64 ot 128 203 287 64 907 1,282] 2,027 
One-family households — 
Ménages unifami- 
Taux... 9 21 29 4! 65 92 130] 206 292 652] 922) 1,304] 2,062 
Family of household 
head — Famille du . . 
chef de ménage... 9 21 29 41 66 93 131 207 293 656l 928] 1,312] 2,074 


Without additional 
persons — Sans 
autres person- 
DES 

With additional 
persons — Avec 
d’autres person- 


35 50 70 tll 157 221 350 495 1,107 1,566! 2,215] 3,502 


30 42 59 93] 132 187 295 417 933 
Family other than that 
of household head — 
Famille autre que 
celle du chef de 
ménage..... 
Multiple-family house- 
holds, including family 
. of household head. with 
no family of household 
head — Ménages multi- 
familiaux, y compris la 
famille du chef de mé- 
nage, sans la famille 
du chef de ménage.............. | 
Non-family households — Mé- 
nages non familiaux... 
One person only — Une 
personne seulement... 
Two or more persons — 
Deux personnes ou 
plus... 


17 24 33] : 53 74 105 166] 235 
38| 54 76 120) 169 240 379 536| 1.198] 1,694] 2,395 


36 50 71 113] 159 225 356 504, 1.127 1,594 


27 38 54 86 121 172 271 384 858) 


These correspond to the reliability measures that were presented as root mean square errors or reliability estimates in the 1971 Census publications. — Ces 
estimations correspondent aux mesures de fiabilité présentées comme écarts quadratiques moyens ou estimations de fiabilité dans les publications du 
recensement de 1971. 


BASIC MEASURES OF DATA QUALITY - Concluded 


figures. These include the effects of sampling (where applicable) 
as well as the random or non-systematic components of response 
and processing crrors. The total standard errors, however, do not 
include allowances for systematic errors such as coverage errors, 
biases duc to similar misinterpretations of concepts by many 
respondents, or systematic processing errors. These estimates of 
reliability are published to give an indication of the level of error 
only and are not meant for use in hypothesis testing or detailed 
analysis. 


Users wishing to obtain TSE estimates for a given cell of data in 
any table in the Volume Serics should follow these procedures: 


1. Determine if the table is based on the complete census or on 
the one-third sample. 


2. Determine the categories defining the cell. In some cases, this 
may be just a single category (e.g., age 25-29), while for a cell 
in a cross-classification involving several variables, there may 
be several categories (e.g., married males aged 25-29). 


3. Referring to the TSE table locate the cell-defining category 
which presents the highest value. Any column can be used for 
this comparison. For those categories where both 100% and 
sample TSE values are shown, use only the 100% rows for 
tables based on the complete census and only the sample 
rows for tables based on the one-third sample (see step 1). 


4. . Choose the column in the TSE table whose heading is closest 
to the value of the given cell in the census table. Approxima- 
tions for intermediate values may be achieved by linear 
interpolation. 


5. Read off the figure from the row (determined in step 3) and 
column (determined in step 4) of the TSE table. 


When using these figures, the user can be reasonably certain that, 
for the enumerated population, the true value (discounting 
systematic and coverage errors) lies within plus or minus twice the 
total standard error (e.g., for a figure of 100 with a hypothetical 
TSE of 3, the range would be 100 + 6) and virtually certain that 
it lies within plus or minus three times the total standard error 
(e.g., for the same figure of 100 with a hypothetical TSE of 3, the 
range would be 100 + 9). 


SYMBOLS ' 

. figures not available. 
… figures not appropriate or not applicable. 
- nil or zero. 


—— amount too small to be expressed. 
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MESURES DE BASE DE LA QUALITE DES DONNEES - fin 


de 1976. L’erreur type totale englobe les effets de l’échantillonnage (s’il 
y a lieu) ainsi que les composantes aléatoires et non systématiques des 
erreurs de réponse et de dépouillement. Cependant, l’erreur type totale 
ne comprend pas les erreurs systématiques telles que les erreurs de 


_ couverture, les biais découlant d’une mauvaise compréhension des 


concepts par plusieurs recensés et les erreurs systématiques de dépouil- 
lement. Ces estimations de. fiabilité sont présentées uniquement pour 
donner une indication du niveau d'erreur dans les chiffres du recense- 
ment et ne doivent pas être utilisées pour faire des tests d’hypothèses 
ou effectuer une analyse détaillée. 


Les lecteurs qui veulent calculer des estimations de ETT pour.une case 
donnée d’un tableau quelconque de cette série devront procéder de la 
façon suivante: 


1. Déterminer si le tableau est fondé sur le recensement exhaustif ou 
sur l’échantillon partiel (un tiers). 


2. Déterminer les catégories qui définissent la case. Dans certains cas, 
il peut n’y avoir qu’une seule catégorie (par exemple, les 25-29 
ans), tandis que dans le cas des classements recoupés mettant en 
jeu plusieurs variables, il peut y en avoir plusieurs (par exemple, 
les hommes mariés âgés de 25 à 29 ans). 


3. En consultant le tableau des ETT, situer la catégorie qui a la valeur 
la plus élevée. N'importe quelle colonne peut servir à cette 
comparaison. Dans le cas des catégories pour lesquelles sont 
indiquées les valeurs de l’ETT à la fois pour le recensement 
exhaustif et pour l'échantillon, utiliser uniquement les lignes du 
recensement pour les tableaux fondés sur le recensement exhaustif, 
et uniquement les lignes de l'échantillon pour les tableaux fondés 
sur l'échantillon d’un tiers des ménages (voir l'étape 1). 


4. Dans le tableau des ETT, choisir la colonne dont l'en-tête se 
rapproche le plus de celle de la case donnée dans le tableau du 
recensement. Les approximations des valeurs intermédiaires 
peuvent être effectuées par interpolation linéaire. 


5. Lire la valeur correspondant à la ligne (déterminée à l'étape 3) et 
à la colonne (déterminée à l'étape 4) du tableau des ETT. 


L'utilisateur de ces chiffres peut être raisonnablement certain que, pour 
la population recensée, la vraie valeur (en faisant abstraction des 
erreurs systématiques et de couverture) se situe dans un intervalle de 
plus ou moins deux fois l’erreur type totale (par exemple, pour le chiffre 
100 et une ETT hypothétique de 3, l'intervalle serait de 100 + 6). 
L'utilisateur peut être presque certain que cette valeur se situe dans un 
intervalle de plus ou moins trois fois l’erreur type totale (par exemple, 
pour le chiffre 100 et une ETT hypothétique de 3, l'intervalle serait de 
100 + 9). 


SIGNES CONVENTIONNELS 


.. non disponible. 


--.. n'ayant pas lieu de figurer. 


- néant ou zéro. 


—— infimes. 
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TABLE 1. PRIVATE HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD. SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF 
HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POSTSECONDARY 


PERSONS IN HOUSEHOLDS * 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 


I2E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) 
TOTAL DES MENAGES PRIVES} N'AYANT PAS ATTEINT NE ANNEE 
LA SE ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


CANADA 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
1 DES MENAGES PRIVES ooo cee eeeeeeeeeeneeeseeee 7,166,095 2,201,075 1,195,725 477,710 852,945 504,570 
2 1 PERSON — PERSONNE... Baie eee eue ue su 1,205,350 395,540 165,235 70.790 147,240 76,640 
3 2 PERSONS — PERSONNES .…. occ cent ce cess aeeeees 1,991,840 627,405 307,100 133,515 255,450 138,660 
4 30" —- my noue 1,258,515 354,885 223,300 93,915 156,605 95,565 
5 4 - M en 1,308,480 329,410 237,210 94,095 160,590 102,295 
6 5 - ny - . 749,515 220,865 141,690 49,495 80,645 53,510 
7 6" = " 377.695 137,020 71,340 22,520 34,755 24,140 
8 1 7 ” 144,350 63,195 27,675 7,935 10,700 7,965 
9 8 "7 - " 67,385 34,425 12,165 3.210 4,155 3215 
10 9" - MO US ui ro 31,860 17,980 5,380 1,345 1,650 1,410 
11 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. …. .. 31,105 20,340 4,630 890 1.145 1,150 
NEWFOUNDLAND — TERRE-NEUVE: 
TOTAL PRIVATE HOUSEROLOS - TOTAL 
12 DES MENAGES PRIVES 131,665 58,550 24,110 14,265 1,080 7,135 
13 1 PERSON - PERSONNE .. ... . bee 8,980 4445 1325 965 70 275 
14 2 PERSONS — PERSONNES ee nee den 25.020 1,715 3,915 2,615 275 1,055 
15 3 ” . a un 23,975 9,350 4,465 2,900 195 1,585 
16 4 25,510 8,735 4,950 3,200 265 1,905 
17 5 18,350 7,525 3,755 2,020 135 1,100 
18 6 12,520 6,025 2,505 1,320 80 610 
19 7 6,920 3,800 1,390 660 25 315 
20 8 4,360 2650: 860 295 20 : 145 
21 9 2,575 1,710 430 170 - 70 
22 10 3,460 2,580 515 130 10 80 
PRINCE EDWARD ISLAND — 
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
23 DES MENAGES PRIVES 32,930 12,530 7,620 1,250 2,060 2,150 
24 1 PERSON - PERSONNE. 4,380 1,705 990 110 250 225 
25 2 PERSONS — PERSONNES 8,365 3.390 1,910 290 495 495 
26 3 " - ny 6,220 2,200 1.405 295 455 460 
27 4 - 5,385 1,780 1,185 290 410 365 
28 5 - 3,615 1.170 %0 130 215 305 
29 6 " - 2,370 950 . 585 75 140 125 
- 30 7 OMe 1,275 615 295 35 55 85 
31 8 7H 585 290 130 15 20 35 
32 $ " H . 335 185 80 5 5 25 
33 10 OR MORE PERSONS - PERSONNES ET PLUS... 405 235 80 5 20 30 
NOVA SCOTIA — NOUVELLE-ECOSSE: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
‘34 DES MENAGES PRIVES 243,100 73,540 56,575 20,935 15,170 16,640 
35 1 PERSON — PERSONNE. 34,795 10,795 7,035 2,945 1,940 1,815 
36 2 PERSONS — PERSONNE 64,680 20,155 14,925 5,445 4,135 4,020 
37 3 " = mo, 44,695 12,935 10,305 3,980 3,130 3,480 
38 4 - 43,780 11,285 10,180 4,025 3,135 3,710 
39 5 - " 27,085 7,730 6,735 2,395 1,525 1,980 
40 6 "A ‘ 14,960 5.110 3.835 1,235 850 945 
41 ne ” 6,335 2,270 1,795 500 265 370 
42 8 " - " 3,410 1,505 875 235 110 175 
43 9 "= . _ - 1,685 855 450 100 50 55 
44 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS... 1,680 905 440 75 30 90 
NEW BRUNSWICK — 
NOUVEAU BRUNSWICK: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS - TOTAL 
45 DES MENAGES PRIVES 190,435 78,950 30,310 11,505 15.570 11,100 
46 1 PERSON — PERSONNE... 23,920 10,185 3,350 1,480 1,505 1,135 
4 2 PERSONS - PERSONNES .. 47,665 20,330 6,930 2.815 4,125 2,660 
48 3 " = M 35,130 13,795 5,815 2.215 3,350 2,205 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 1. 
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TABLEAU L MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE 
DU CHEF, CANADA: ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


SANS CERTIFICAT, 


DIPLOME QU GRADE NO 


577,345 957,355 134,235 665,145 4,263,185 1,764,230 983,555 155,120 1 
103,860 107,280 24,335 114,430 760,640 253,455 140,215 51.050 2 
145,300 166,785 35,685 181,945 1,247,560 457,555 245,430 41,300 3 
103,455 98,615 23,495 108,680 727,355 331,995 169,970 29,195 4 
122,295 100,200 26,400 135,980 765,135 328,520 196,765 18,060 5 
61,930 51,355 14,535 75,500 428,060 192,650 120,530 8,275 6 
26,260 21,855 6,520 33.275 - 203.225 107,065 63.280 4,125 7 
8,490 6,800 1,960 9,630 71,660 46,840 24,160 1,700 8 
3,350 2,565 745 3,550 31,975 23,385 11,290 735 9 
1,350 1,105 290 1,340 14,020 11,860 5.610 370 10 
1,065 800 275 810 13,555 10,910 6,315 325 ll 
11,030 6,150 1,900 1,460 128,295 910 1220 | 1,230 12 
535 420 . 180 765 8,525 110 85 260 13 
1,860 1.410 375 1,800 24,390 165 195 265 14 
2375 1,235 395 1,485 23,365 135 . 220 250 1§ 
2,895 1,430 405 1,730 24,850 190 255 215 16 
1,705 825 300 975 17,975 100 160 110 17 
885 475 140 475 12,235 95 130 60 18 
395 165 60 110 6,770 55 65 30 19 
220 85 10 75 4,285 15 35 20 20 
75 65 15 35 2,540 20 20 - 21 
80 30 20 10 3,365 20 50 20 22 
2,340 2,310 440 2,235 30,405 1,875 390 260 23 
435 370 75 220 4,035 265 25 55 24 
515 600 130 545 7,710 425 75 90 25 
440 450 70 455 5.810 295 75 35 26 
410 345 60 535 4,985 260 100 4 27 
240 270 60 270 3,405 165 40 5 28 
155 160 20 155 2,140 190 40 10 29 
80 60 10 35 1,130 120 25 5 30 : 
40 25 5 20 535 35 5 10 31 
10 20 - 5 275 55 - - 5 32 
10 15 5 5 335 70 5 - 33 
22,610 14,230 3,105 19,695 222,520 12,190 5,385 . 3,005 34 
3,805 2,435 670 3,350 - 31,735 1,495 640 9200035 
5,630 3,830 945 5,595 59,400 3,160 1,340 780 36 
4,320 2,630 630 3,275 40,990 | 2,165 910 620 37 
4410 2,725 640 3.675 40,260 2,155 1,055 310 38 
2,610 1515 - 465 2,135 + 24,780 1,415 695 200 39 
1,045 . 675 200 1,065 13,580 910 375 90 40 
435 265 80 350 5,745 405 150 35 al 
225 95 55 140 3,005 265 15 25 42 
70 35 10 65 1,510 125 50 10 43 
ss 25 10 50 1.515 90 65 15 44 
16,550 10,910 2,400 13,149 126,535 58,045 2,545 3,310 4 
2,470 1,505 405 1,895 17,590 5,220 325 780 46 
3,820 2,890 625 3,475 33,915 12,280 590 885 4 
3,005 2.030 420 2.290 23,315 10,550 425 845 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 1. 
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TABLE 1. PRIVATE HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF 
HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POSTSECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91} 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(L) 


PERSONS IN HOUSEHOLDS 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


GRADES 9-10 “GRADE 11 


SE-10E ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


LE ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 4" = 35,370 12,040 6,160 2,270 3,690 2,440 
2 5 7" = , 21,775 8,425 3,810 1,340 1,620 1,395 
3 6 ” = 13,185 6,185 2,180 820 795 710 
4 7" " 6,365 3,465 1,035 295 300 320 
5 8 - " 3,370 2,090 510 M5 115 H5 
6 CE ee 1,615 1,030 245 75 30 50 
7 10 OR MORE PERSONS ~ PERSONNES ET PLUS. 2,040 1,410 270 50 45 70 
QUEBEC: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
8 DES MENAGES PRIVES 1,894,110 741,615 297,355 130,490 193,345 123,620 
9 1 PERSON — PERSONNE. 294,315 114,365 38,395 19.670 23,700 15,630 
10 2 PERSONS — PERSONNES 501,995 189,200 71,445 38,430 41,120 32,975 
i 30" = ny 357,325 131,045 60,040 28,420 25,390 25,590 
12 4 - * 350,955 123,350 60,970 25,295 22,650 26,095 
13 5." ” 199,475 81,450 35,200 11,025 11,835 13,235 
14 6 " — " 104,975 50,895 17,555 4,865 5,460 6,240 
15 1" " 43,445 24,255 7,290 1,625 1,780 2,135 
46 8 7 . 21,200 13,150 3,360 650 790 910 
v 9 " = my 10,645 6,950 1,690 320 350 435 
18 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. 9.790 6,955 1,405 195 275 335 
ONTARIO: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
19 DES MENAGES PRIVES 2.634,620 715,260 445,950 156,445 395,780 182,380 
20 1 PERSON ~ PERSONNE. 448,945 135,495 60,615 22,885 65,120 29,585 
21 2 PERSONS — PERSONNES . 745,400 210,505 115,975 43,400 118,505 52,315 
22 3 " ” 460,970 112,150 84,675 30,230 74,090 34,035 
23 4 - 490,970 109,710 91,025 31,310 76,130 35,865 
24 5 " = " 277,320 72,610 53,305 17,020 . 38,110 18,625 
25 6 ” = " 132,005 42,010 25,585 7,435 15,965 8,030 
26 7" " 45,815 17,345 8,980 2,585 4,930 2,400 
27 8 " - ML 19,155 8,375 3,500 1,005 1,785 930 
28 CA 8,005 3,735 1,355 385 695 355 
29 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. 6,045 3,325 935 195 455 235 
MANITOBA: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
30 DES MENAGES PRIVES 328,005 104,070 55,830 30,870 31,510 19,515 
31 1 PERSON — PERSONNE. 63,485 23,405 9,230 4,985 5,755 3,525 
32 2 PERSONS — PERSONNES . 96,040 33,055 15,675 8.975 9,790 5,455 
3 3 + - ae 54,265 15,555 9,970 5,445 5,660 3,455 
34 4 - " 55,075 12,490 10,210 5,955 5,735 3,630 
35 § - 32,235 "8.370 6,075 3,45 2.860 2.030 
36 6 - 15,400 5,220 2,805 1,275 1,170 945 
37 7 - . 5,900 2,475 1,045 495 360 290 
38 8 - " 2,635 1,420 435 175 120 105 
39 9" = mo, 1,290 800 185 80 60 25 
40 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS.. 1,670 1.285 205 45 10 4 
SASKATCHEWAN: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
41 DES MENAGES PRIVES... 291,150 - 109,885 50,590 17,595 33,930 16,180 
4 1 PERSON — PERSONNE. 55,135 25,415 7,370 2,445 5,330 2,760 
43 2 PERSONS — PERSONNES. 84,795 7 37,725 12,925 4,685 9,000 4,155 
4 3 " = ee 46,710 “15,210 8,655 3,230 6,360 2,795 
45 4 7 = " 47,535 11,990 9,585 3,335 6,960 3,200 
46 5 - " 28,865 8,155 6,140 2,130 3,650 1,760 
47 6 - 16,070 5,520 3,520 1.145 1,710 935 
48 7 - 5,980 2,420 1,255 370 545 350 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 1. 
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TABLEAU 1. MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE 
DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE | 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC "GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME NO 


3,480 2,135 475 2675 23,630 10,845 480 45 1! 
2,080 1,250 240 1,610 14,085 7,215 330 145 2 
950 600 145 805 7,685 5,190 200 103 
390 275 55 220 3,270 2,950 80 604 
170 90 20 115 1,660 1,620 45 4 5 
85 55 5 30 730 860 15 5 6 
%5 75 10 20 650 1,320 55 0 7 

116,615 150,775 40,930 159,360 262,125 1,474,770 115,260 ; 41,3558 
19,730 28,505 7,465 26.855 57,570 209,810 14,575 12365 9 
30,785 45,725 10,310 42,005 78,410 386.000 26,360 11225 10 
23,125 28,005 7,650 28.065 43,545 282,395 22,165 9215 I 
23,955 26,990 8,330 33,325 43,035 276,955 26,270 4690 12 
11,400 13,215 4345 17,770 23,660 159,230 14,530 2060 13 
4,840 5,520 1915 7.695 10,405 86,695 6,825 10454 
1.660 1,745 560 2,400 3,45 37,290 2295 45 15 
670 680 225 780 1,390 18,555 1,080 170 16 
265 235 70 280 670 9,400 480 10 17 
195 165 70 195 595 8,440 680 7 18 
213,690 202,660 48,520 7" m395 1,979,930 152,970 446,270 55,450 19 
4,595 37,545 8,245 47,865 357,085 24,250 50,950 16665 20 
, 53,940 60,910 13,295 76,560 589,370 38,735 102,320 14975 21 
37,805 35,685 8,340 43,965 . 341,375 26,780 82,280 10530 22 
44,585 37,410 9,845 55,100 356,490 28,000 99,240 1240 2 
22,155 19.200 5,360 30,925 196,840 17,515 59,665 3305 24 
9.260 8,030 2335 13,350 89,450 9,890 31,070 1590 25 
2715 2,400 665 3,800 29,450 4,190 11,505 670 2 
980 860 255 1,455 12,000 | 2,045 4,855 250 27 
385 400 90 600 4,560 960 2,350 139 2% 
280 215 100 305 3,305 610 2,035 85 2) 
26,325 25,955 5,425 28,500 218,080 19,065 84,450 ; 6415 30 
5,170 5,345 950 5.130 41,970 3,660 15,665 218 3 
6,485 7,485 1415 7,700 65,650 4,790 23,850 1760 32 
4,525 4,465 905 4,295 36,915 2,920 13,430 1005 33 
5,535 4,635 1,050 5,830 37,855 3115 13,370 m0 44 
2910 2,455 655 3425 20,740 2.210 8,890 390 35 
1,080 1,070 325 1,505 9,225 1,235 4,725 215 3% 
410 310 85 435 3,255 610 1,980 55 37 
130 105 25 120 1,295 240 1,060 35 3 
50 35 15 45 545 170 570 10 39 
30 40 - 15 635 15 905 2% 4 
19,580 17,995 5,400 20,010 205,480 10,265 11,110 4290 4 
4,105 3,540 910 3,260 36,575 2,075 14855 - 1630 42 
4,635 5,225 1,420 5,025 ©" 58775 2,665 22,285 1075 43 
3,155 3,185 940 3175 34,575 1415 10,140 585 4a 
3,830 3215 1,025 4,395 36,260 1,560 9,255 460 45 
2,225 1,660 635 2,500 “21430 1,015 6,455 265 4 
1,070 730 310 1,125 11,010 815 4,100 40047 
330 280 15 © 360 385 325 1,760 60 4 


VOIR NOTE(S) À LA FIN OU TABLEAU 1. 
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TABLE 1. PRIVATE HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE 
HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


PERSONS. IN HOUSEHOLDS 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 


126-138 ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT NE ANNEE 


LA SE ANNEE(1) 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITHOUT CERTIFICATE 


830 


OF 


1 8" 2,890 1,405 625 155 230 130 
2 $ "= mn, cee 1,395 795 250 55 85 55 
3 10 OR MORE PERSONS — P PLUS. 1.775 1,245 255 40 60 40 
ALBERTA: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
4 DES MENAGES PRIVES 575,280 129,170 93,880 39,830 80,425 . 51,915 
5 1 PERSON — PERSONNE. 99,640 28,335 13,835 5,785 13,445 8,060 
6 2 PERSONS - PERSONNES . 160,940 : 41,780 24,035 10,685 22,765 14,075 
7 3 " = M 95,865 18,415 16,305 7,405 14,560 9,200 
8 4 0" - 107,245 16,235 18,425 8,075 15,960 10,735 
9 5 - . 62.195 11.205 11,530 4.660 8,370 5,725 
10 6" = ern 30,600 6,855 5,985 2,135 3,660 2,675 
Il TO" my 10,255 2,920 2,220 675 965 820 
12 8" H " 4,665 1,605 935 265 460 340 
13 9 "He mn . 1,980 795 355 70 170 160 
14 10 OR MORE PERSONS - PERSONNES ET PLUS. .. 1,885 1,025 255 85 75 U5 
BRITISH COLUMBIA — 
COLOMBIE-BRITANNIQUE: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
15 DES MENAGES PRIVES tes 828,285 172,560 131,655 53,630 142,270 72,555 
16 1 PERSON — PERSONNE. 169,125 40,795 22.865 9,445 29,825 13,435 
7 2° PERSONS — PERSONNES . 253,550 58,935 . 38,955 15,975 44,755 21.140 
18 3 " = my 130,675 23,665 21,320 9,600 23,075 12,490 
19 4" ~ " 143,660 21,125 24,160 10,135 25,290 14,070 
20 5 - 76,820 13,635 13,930 5,230 12,160 7,200 
21 6 “ — " 34,440 7,730 6,635 2,150 - 4,850 2,845 
22 77 11,465 3,235 2,325 685 1,465 850 
23 go" — - 4,645 1,575 905 270 500 305 
24 9 " - . 2,005 875 305 80 195 120 
25 10 OR MORE PERSONS - PERSONNES ET PLUS. 1,895 980 245 60 160 90 
YUKON: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
26 DES MENAGES PRIVES 6,495 1,210 950 485 875 725 
27 1 PERSON — PERSONNE. 1.160 275 130 35 140 110 
28 2 PERSONS — PERSONNES. 1,665 270 245 120 270 175 
29 3 " = ” . 1,110 165 165 9 180 140 
30 4 - . 1,235 175 170 120 165 160 
31 5" - . 720 165 110 50 85 80 
32 6 " = . 350 75 80 40 30 45 
3 1" ” 110 35 “10 10 10 5 
34 8 ” - ” 65 30 20 - - 20 
35 5" - MO 45 15 15 10 - - 
36 10 OR MORE PERSONS ~ PERS 35 10 5 - 5 5 
NORTHWEST TERRITORIES — 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS - TOTAL 
37 DES MENAGES PRIVES... 10,020 3,730 905 410 925 660 
38 1 PERSON - PERSONNE. 1,475 325 105 50 170 90 
39 2 PERSONS — PERSONNES .. 1,720 345 160 80 220 140 
40 3 " = " . 1,575 405 175 100 180 135 
41 4 - . 1,760 485 195 95 205 130 
42 5 - " 1,070 415 135 45 80 75 
43 6 7 " 825 445 75 25 7 45 45 
44 7 Me ' 495 365 30 5 20 20 
45 8 " - 410 330 15 5 10 20 
46 5" = " 280 240 5 5 - 15 
47 10 OR MORE PERSONS - PERSONNES ET PLUS.. 415 380 5 - 5 5 


(1) INCLUDES "NO SCHOOLING” AND “KINDERGARTEN”. 
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TABLEAU 1. MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITÉ ET LANGUE MATERNELLE 
DU CHEF, CANADA ET PROVINCES. 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


FRENCH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH 


OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIFLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


105 80 50 110 1,675 205 970 40 1 

75 30 15 35 - 765 100 510 20 2 

55 4 10 25 890 85 LE) 20 3 
64,640 45,615 8.835 60,960 429,550 16,755 115,160 13.810 4 
9,775 8,645 1,690 10,080 71,635 2,930 19,900 5,175 5 
15,630 13,685 2,185 16,095 121,570 4,225 31,800 3,355 6 
11,080 7,825 1,430 9,645 72,975 2.610 18,180 2,105 7 
14,955 8,195 1,850 12,825 82,845 2,770 19,915 1,715 8 
7,905 4,460 1,000 7,350 46,185 2.010 13,225 770 9 
3,515 1,900 45 3,445 22,100 1,200 6,935 370 10 
1,055 525 155 $20 6,845 560 2,680 170 ul 
425 200 45 390 3.060 250 1,260 100 12 
185 100 30 120 1,250 110 600 25 13 
125 90 25 90 1,090 100 665 35 14 
81,710 19,255 16,355 78,300 648,605 16,755 197,515 25,405 15 
15,795 18,635 3,655 14,665 132,055 3,510 22,730 10,830 16 
21,510 24,630 4,925 22,725 205,750 4,945 36,100 6,755 7 
13,265 12,805 2,655 11,805 102,535 2,630 21,625 3,895 18 
17,760 12,855 2,675 15,590 112,695 . 2,565 26.240 2,160 19 
8,45 6,380 1.445 8,390 58,065 1.715 16.055 995 20 
3,340 2,635 670 3,580 24,755 800 8,405 475 21 
$60 755 205 990 7,675 335 3,275 180 22 
365 325 55 345 2,910 145 1,545 7 45 23 
140 130 35 120 1,095 65 790 50 4 
130 100 30 100 1,070 55 750 25 25 
830 690 130 550 5,310 205 11S 265 26 
195 145 35 90 845 40 170 105 27 
190 190 25 180 1,390 45 160 70 28 
130 145 25 80 925 35 115 40 29 
180 120 25 125 1,060 50 105 20 30 
110 55 20 4 600 20 85 10 31 
35 20 5 20 290 5 50 10 32 

15 10 - 10 90 - 20 - 33 

- - - - 50 - 15 - 34 

5 - - 5 40 - 5 - 35 

5 - ~ 5 20 - 10 - 36 
1,380 810 195 1.000 5,250 420 3,530 315 37 
245 195 50 260 1,025 85 290 75 38 
285 200 40 250 1,180 110 355 60 39 
230 160 35 155 . 1,045 60 410 55 40 
300 155 30 175 1,175 60 480 45 4 
150 65 25 90 610 40 400 20 42 
85 35 10 58 340 3 425 25 43 

35 5 5 5 145 5 335 10 #4 

25 5 - 10 100 10 300 ~ 4 

15 5 - - 55 5 210 10 46 

15 - - - 80 5 315 15 4 


(1) COMPREND "AUCUNE SCOLARITE" ET MATERNELLE”. 
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TABLE 2. PRIVATE HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF 
HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


PERSONS IN HOUSEHOLDS 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA QE ANNEE() 


GRADES 9-10 
9E-10E ANNEE 


GRADE 11 
LE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E~13E. ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


CALGARY, ALTA. — ALB.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 


155,155 21,775 22.020 11,120 | 24,160 16.220 


1 DES MENAGES PRIVES 
2 1 PERSON — PERSONNE. 28,835 5,165 3,780 1.885 4,605 3,020 
3 2 PERSONS — PERSONNES 44,970 6,855 6,085 3,255 ‘ 7,255 4,695 
4 30" = no 26.615 3,145 3,940 2,190 4,445 2,835 
5 4 - ” 29,020 3,045 4,235 2,010 4,385 3,085 
6 5 " ” 15,590 1,860 2,325 1,065 2,240 1,590 
7 6" = " 6,890 1,040 1,135 495 855 660 
8 1" " 1,995 365 335 130 235 220 
9 8" " 790 190 95 60 95 80 
10 9 " = a, 280 4 55 15 30 40 
11 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS... wo 170 45 30 20 15 - 
CHICOUTIMI-JONQUIERE, QUE.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
12 DES MENAGES PRIVES 33,850 11,695 5,665 1,885 2,500 3,140 
13 1 PERSON — PERSONNE. 2,800 975 405 105 215 210 
14 2 PERSONS — PERSONNE 7,340 2,485 955 360 655 770 
15 3 0 " —- a u 6.870 2,025 1,15 565 565 725 
16 4" = ne, . 7,000 2,070 1,255 465 465 645 
17 5 " = mo . 4.355 1,450 870 185 290 410 
18 6" ~ " 2,790 1.180 570 90 185 235 
19 T7 7 " 1.375 735 265 65 55 70 
20 8 " — 660 385 125 2 30 40 
21 $ " H re 355 175 65 15 15 35 
22 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. 295 205 30 5 15 5 
EDMONTON, ALTA. — ALB.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
23 DES MENAGES PRIVES 179,630 32,410 25,525 12,480 27,130 47,375 
24 1 PERSON — PERSONNE. 33,405 7,955 3,970 1,900 5,120 2,910 
25 2 PERSONS — PERSONNES 50,425 9,665 6,580 3,445 7,930 4,800 
26 3 " = " 30,790 4,995 4,605 2,340 4,755 3,200 
27 4 32.895 4,360 4,845 2,440 5,095 3,440 
28 5 18,710 2,990 3,125 1.370 2,630 1,770 
29 6 8,765 1,660 1,480 640 1,160 855 
30 7 2,820 660 570 235 265 260 
31 8 1,025 290 195 70 95 10 
32 9 465 140 80 20 45 30 
33 10 330 85 70 15 20 35 
HALIFAX, NS. — N.-E.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
34 DES MENAGES PRIVES 81,840 16.340 15,570 1,40 6.615 6,815 
35 1 PERSON — PERSONNE. 12,355 2,400 1,820 1,105 930 935 
36 2 PERSONS — PERSONNES. 22,480 4,405 4,010 1,965 2,030 1,800 
37 3  " = mo, 15,300 2,985 2,915 1,435 1,230 1,380 
38 4 " " 15,635 2,750 3,275 1,550 1,220 1,530 
39 5 " " 8,780 1715 1,810 800 685 690 
40-6 " - ” 4,300 1,125 380 355 340 290 
41 7 OMe " 1,640 450 400 155 110 110 
42 gs" AH " J5 245 185 45 40 45 
43 9 " —- my 355 130 105 15 20 20 
44 10 OR MORE PERSONS - 275 135 65 5 15 20 
HAMILTON, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
45 DES MENAGES PRIVES 172,510 44,645 30,980 10,880 27,485 13,085 
46 1 PERSON — PERSONNE. 29,125 8,740 4,290 1,630 4,650 2,145 
4 2 PERSONS — PERSONNES . 49,405 13,195 8,420 3,065 8,385 3,720 
48 30" = no 30,580 7,290 6,005 2,155 4,990 2,365 
49 4" " 33,450 7,240 6,420 2,145 5,395 2,620 
50 5 - . 18,245 4,520 3,45 1,155 2,635 1,425 
si 6 " - . 7,915 2,340 1,625 515 1.015 . 555 
52 7" " 2,420 805 505 130 “25 175 
53 go" . 875 315 165 60 100 50 
54 9 " = no 330 130 8 20 20 25 
.35 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. 175 75 25 5 25 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 2. 
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TABLEAU 2. MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET: LANGUE MATERNELLE 
DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE 


7 FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


: FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE 
“OR DIPLOMA 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


AVEC CERFIFICAT 
OÙ DIPLOME 


NO 


18,935 15.850 2,895 : 22.080 123,665 2,610 24,185 4695-1 
3,280 3,105 550 + 3,445 22,560 515 3,940 1,820 2 
4975 5110 735 6,000 36,915 615 6,115 1320 3 
3345 2,145 44s 3,515 21,320 475 4,200 65 4 
4,095 2.805 645 4710 23,200 445 4,860 510 5 
2,065 1,375 325 2.750 12,095 315 2,930 45 6 
830 585 125 1,175 5,275 120 1,390 10 7 
210 145 50 300 1.420 90 455 3 8 
75 50 5 125 570 15 190 15 9 
40 20 5 35 200 10 60 5 10 
5 15 5 25 115 10 40 ‘on 
3,055 2,655 650 = 2,605 710 32,335 170 ° 65 12 
230 275 100 295 90 2510 25 180 13 
700 745 1s "550 165 7,010 0 125 lé 
730 540 140 470 125 6,570 30 4015 
690 575 135 - 700 170 6,710 45 8 16 
395 330 90 340 95 4215 15 3% 1 
190 110 55 180 . 35 2715 10 30 18 
80 % 15 50 2% 1,330 5 10 19 
20 30 - 5 5 635 - 15 20 
10 10 5 10 10 745 - 5 al 
10 10 - 5 5 290 - ee + - 2 
21,655 16,310 3,110 23,645 128,735 6,575 39,530 +4,80 + 23 
3,625 3,495 585 4,250 23,685 1,315 6,425 ie ee 1985 2 
5,445 5,135 720 6,700 37,195 1,125 10,475 1025 ° 25 
3845 2755 515 3,780 22255 995 6,745 795 (26 
4,790 2,620 665 4,630 “23,800 1.040 7,470 585 27 
2,455 1,450 360 2,565 13,015 730 4775 195 2% 
1,010 550 175 1,230 5,830 460 2,350 125 29 
295 160 60 . 35 1.805 185 790 4 4 
110 65 15 120 635 80 280 3 4 
55 45 10 "35 300 30 130 5 2 
35 5 10 5 210 20 ct 85 5 8 
9,330 7,150 1,600 10.985 74,955 2.865 245 158 3% 
1610 1,295 295 1,965 11,205 405 250 495 35 
2,550 2,005 395 3,320 20,685 750 590 455 3% 
1,885 1,320 295 1,855 . 13,995 525 435 #5 37 
1,780 1,275 290 1,965 14,390 575 555 125 38 
985 15 195 1,120 * 8,005 330 360 9 39 
335 305 85 490 3,955 160 155 35 40 
110 ns 35 160 ms 11490 80 65 ol 
55 40 10 60 655 15 35 15 4 
20 15 - 5 330 20 5 5 4 
5 - 5 20 255 10 10 - 44 
14,255 12,455 3,055 à 115,655 132,195 3.210 3975 . 105 45. 
2,655 2,190 450 +. 2375 23,870 530 3,855 870 46 
3,690 3,770 5 14375 - 39,980 740 7,930 ° 750 a? 
2430 2,190 +550 . "2,600 23,145 650 6,190 590 48 
3,180” 2410 ‘710 3,325 24,480 645 7,880 45 49 
1545 1,280 330 1915 13,205 435 4,390 25 50 
506 455 145 155 5,575 185 2,050 10 5 
145 105 65 - 205 ©. 1620 70 690 35 5 
60 30 15 75 + 590 30 240 15 5 
20 5 5 . 20 - 205 30 90 | 
20 15 5 5 125 - ee rn to 55 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 2. 
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TABLE 2. PRIVATE HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF 
HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


PERSONS IN HOUSEHOLDS 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES} N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE) 


GRADES 9-10 GRADE li 


ME ANNEE 


GRADES 12-13 
I2E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


SE-10E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. OU DIPLOME 


KITCHENER, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 


1 DES MENAGES PRIVES 87,880 23,870 15,270 4,940 11,995 6,125 
2 1 PERSON — PERSONNE. 14,155 4,600 1,875 655 1,820 840 
3 2 PERSONS — PERSONNES 25,475 7,270 3,910 410 3,650 1,750 
4 3 " —- . 15,960 3,950 3,085 995 2,205 1,260 
5 4" e ” 17,020 3,690 3.355 - 1.040 2,435 1,270 
6 5 " = " 9,065 2,275 1,715 505 1,200 655 
7 6 " = ” 3,955 1.170 870 220 510 225 
8 7 - ” 1.335 465 285 55 105 75 
9 8 555 255 110 35 50 30 
10 $ 260 130 45 15 25 5 
il 0 105 70 15 5 - 10 
LONDON, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEROLDS - TOTAL 
12 DES MENAGES PRIVES 91,775 17,770 15,370 5,435 15,540 1,45 
B 1 PERSON — PERSONNE. 18,390 4,170 2,520 845 2,730 1,570 
14 2 PERSONS - PERSONNES .... 27,870 5,775 4,445 1,655 4,810 2,185 
15 3 " ~ " 15,510 2,695 2,900 1,060 2,700 1,250 
16 4" = " 16,080 2415 2,765 1,050 3,000 1,400 
17 5 "= ” 8,540 1,475 1.645 540 1,440 645 
18 6 " - ” 3.615 740 725 190 625 275 
19 To" oe . 1,085 280 230 60 160 60 
20 8g" = " 475 170 105 20 35 30 
21 9 " - M 130 30 23 - 20 10 
22 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. 80 30 20 5 10 5 
MONTREAL, QUE.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
23 DES MENAGES PRIVES... 924,650 306,225 142,700 74,895 70,095 61,860 
24 1 PERSON — PERSONN . . 176,115 60,130 23,085 13,685 14,380 9,915 
25 2 PERSONS — PERSONNES . . 257,325 82,940 36,990 22,625 21,750 17,105 
26 30" = . 170,750 54,710 28,480 15,145 12,645 12,540 
27 4" = " 167,635 50,930 28,080 13,840 11,630 12,520 
28 5" = " 88,795 30.195 15,345 5,915 5,895 5,920 
29 6 " = " 40.805 16,310 6,675 2,490 2,605 2,585 
30 7 Oh " 13,950 6.320 2445 770 655 ns 
31 8 ”" = ” 5,345 2,605 925 240 320 250 
32 9 - M. a 2,220 1,160 390 110 105 135 
33 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLU 1,705 925 290 70 105 95 
OSHAWA, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
34 DES MENAGES PRIVES 41,445 10,395 8.640 3,135 6,505 3,125 
35 1 PERSON — PERSONNE. 5,280 1,730 925 355 690 305 
36 2 PERSONS — PERSONNES 11,180 3,150 2,085 790 1.815 875 
37 3 " = . 7,960 1,720 1.710 630 1,360 655 
38 4 - 9,290 1,785 2,140 750 1,595 695 
39 5 "= 4,605 1,040 1,050 390 675 375 
40 6 " = 2,085 565 525 150 270 160 
41 7M Oe M . ue 680 260 130 50 80 40 
42 8 - me 245 105 45 5 15 15 
43 CS mo 80 20 5 5 15 5 
44 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS ... 40 20 15 5 5 5 
OTTAWA — HULL, ONT., QUE.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
. 45 DES MENAGES PRIVES 225,105 8,615 28,500 13,640 33,645 14,905 
4 1 PERSON — PERSONNE. 42,565 8,495 4,540 2,140 6,790 2.660 
4 2 PERSONS — PERSONNES. 62,235 11,415 7,130 4,065 10,250 4,465 
48 30" = mo, 40,320 7,275 5,815 2,755 6,140 2,755 
49 4" = 40,670 6.495 S615 . 2,480 5.690 2,810 
50 5" = vee 22,135 4.590 3,250 1,300 2,855 1,345 
51 6 " = no, Lo 10,635 2,820 1,555 595 1,310 560 
52 po" — 3,685 1,245 545 185 375 165 
3 8" - — 1.720 730 305 70 165 70 
54 9 " = — . ves 680 315 70 40 45 60 
55 10 OR MORE PERSONS - PERSONNES ET PEUS.......... 460 245 75 20 30 25 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 2. 
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TABLEAU 2. MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE 
DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD - LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


NON UNIVERSITAIRE 
WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 


QU DIPLOME 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NON DECLAREE 


NO 


7,625 7,425 1,385 9,255 67,690 1,630 17,135 1,425 1 
1,330 1,345 210 1,485 11,280 225 2,205 445 2 
1,945 2405 305 2.805 20,275 430 4.465 30 3 
1,330 1,360 265 1,505 11,910 330 3,430 25 4 
1.660 1350 315 1,905 12,860 340 3620 20 5 
900 610 170 1,035 6,835 200 1.930 9% 6 
275 255 60 370 2,955 75 870 50? 
125 80 30 105 975 20 305 3 8 
30 15 10 30 380 5 155 5 9 

20 10 ~ 15 150 10 100 5 10 

5 5 - - 70 - 45 -~ il 
8.630 8,330 1,470 11,790 77,405 1,260 10,895 2,215 12 
2205 1.860 260 2235 16,090 265 1,300 - 75 13 
2295 2,640 410 3,660 24,095 365 2.730 685 14 
1,400 1,475 260 1,770 12,905 195 1,945 470 15 
1,505 1,390 330 2215 13,130 240 2,525 180 16 
800 635 135 1,230 7,000 100 1,365 3 à 
295 240 65 465 2870 60 650 40 18 
75 70 5 135 820 10 225 25 19 

30 15 5 60 360 10 105 - 20 

10 5 5 5 85 10 30 10 2 

- - - - 55 - 20 - 2 
54,520 91,805 24,145 97,810 202,690 590,480 103,925 27,550 23 
11,039 20,120 5,025 18,750 47,130 107,395 13,380 8215 24 
14,625 28,260 6,495 26.540 60,390 165,245 23,895 7795 25 
10,240 16,000 4,505 16,485 33,045 111,250 20,250 6,200 26 
10,835 15,730 4,800 19,280 33,170 107,215 24,190 3,060 27 
5,090 7,575 2365 10,495 17,960 56.235 13,255 1350 2% 
1,880 2,825 1,100 4,340 7,375 26,910 5,955 565 29 
550 850 230 1,305 2.270 9,600 1,850 230 30 
180 310 105 405 790 3,770 720 60 31 
70 85 35 130 325 1,625 235 40 32 

30 65 25 90 240 1.240 195 3% 3 
3,780 2,650 645 “2,570 33,560 1,080 6,205 600 34 
525 305 95 340 4,455 85 580 165 35 
930 700 160 680 9,285 190 1,570 135 36 
805 505 95 480 6,355 260 1,230 10 7 
940 660 140 590 7.585 265 1,370 538 
385 315 95 75 3,595 135 835 4 3 
135 120 35 125 1.560 _ 80 425 20 4 
45 5 10 a5 525 30 120 5 al 

15 15 5 30 160 25 50 10 4 

10 10 - 5 55 5 5 5 43 

- - - 5 3 5 5 - 4 
17,595 23.825 5,040 43,940 124,330 76,415 18,055 6,305 45 
3,745 4,820 925 8,445 25,925 12,535 2.400 1,705 46 
4,570 7,240 1,390 1,710 36,055 20,215 3,975 1,995 4 
3,325 4,185 905 7,165 21,395 14,225 3,365 1,330 48 
3,395 4,270 935 8,980 21,800 14,160 4,025 690 49 
1,550 2,055 560 4,640 11,385 7,945 2485 320 50 
635 835 25 2,105 5,165 4120 1,165 1755 
265 245 70 595 1,580 1,870 385 50 5% 
85 100 20 185 650 905 145 20 5 

10 55 5 90 240 370 65 10 54 

10 10 10 35 140 270 50 5 55 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 2. 
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TABLE 2. PRIVATE HOUSEHOLDS'BY. NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF 
HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


. (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


PERSONS iN HOUSEHOLDS 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES] N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(L) 


GRADES 9-10 
QE-10E ANNEE 


GRADE 11. GRADES 12-13 


12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


IIE ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NO. 


ONTARIO (PART): 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 


. 1 DES MENAGES PRIVES..... 174,305 28,065 20,555 10,110 28,605 11,480 
2 1 PERSON — PERSONNE 36,500 6,395 3,750 1.815 6,155 2340 
3 2 PERSONS — PERSONNES ... 49,430 7,795 5,320 3,090 8,745 3,565 
4 307 eM 29,785 4,380 3.975 1,875 5,070 1,970 
5 47 2" 30,285 3,860 3,720 1,745 4,650 2,080 
6 5 oo" 2” 16,355 2.720 215 925 2,370 915 
7 6" - ” . 7675 1,605 1.080 435 1.090 395 
8 7" > . 2465 645 335 135 315 125 
9 go" - ” 1.130 375 185 60 150 50 
10 9" 2 425 175 35 25 35 25 
un 10 OR MORE PERSONS ~ PERSONNES ET PLUS 270 5 45 10 25 15 
QUEBEC (PART): 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
12 DES MENAGES PRIVES. 50,600 15,555 8,350 3,530 5,040 3,420 
13 1 PERSON — PERSON 6.070 2.100 795 325 635 315 
4 -2 PERSONS — PERSONNES 12.805 3,620 1,805 970 1,500 900 
15 30" 2" 10,535 2.895 1,845 885 1,070 780 
16 4 - 7 . 10,390 2,640 1,895 735 1,035 730 
17. Bo" . 5,790 1,870 1,135 375 480 425 
18 6 " - " . 2,955 1.210 475 160 220 165 
19 D = 1,225 600 205 50 60 45 
20 8 - " 595 355 120 15 15 20 
2 D eevnnunessesesesses 255 135 35 15 15 30 
2 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS 195 130 30 5 10 5 
QUEBEC, QUE.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
23 DES MENAGES PRIVES 164,615 50,785 24,545 10.800 : 15,40 * 11,225 
24 1 PERSON — PERSONNE 25,745 8,275 3.515 1,580 ans . 1.400 
25 2 PERSONS — PERSONNES ... 43,335 12,430 5,710 3,095 4,820 2,995 
6 3 " = " 31,755 9,515 5,020 2450 2850 2,235 
AE 31,095 8,560 5,075 2,065 2,620 2,420 
2% 5 = ” 17,015 5,605 2,700 920 1,305 1,155 
9 6 " = * 9,205 3,350 1,535 450 645 645 
3 7 " =" 3,530 1,545 545 135 270 230 
8 " — ” 1,570 705 250 70 120 80 
32009 7 - " 745 420 110 20 35 45 
33 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS 620 380 85 15 35 15 
REGINA, SASK.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS - TOTAL 
44 49,195 11,610 7,585 3,490 1,655 3,890 
3 9,945 2,810 1.265 530 1,350 870 
36 2 PERSONS — PERSONNES 14.265 3,955 1,935 970 2,160 1.045 
3 3 " - >” + 875 1.620 1,300 650 1,415 625 
Boo4 " - * 8815 1.395 1,450 680 1,495 705 
9 5 " — » 4,930 900 915 385 725 360 
@ 6 " = »” 2350 530 450 175 355 : 190 
4 7  - 765 190 135 45 105 50 
a og " =” 325 130 60 5 35 10 
43 9 " -  " . 120 3 25 15 15 15 
44 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS... . 105 45 40 - - 5 
SAINT JOHN. N.B. — N.-B.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
45 DES MEMAGES PRIVES 34,090 9,760 6,325 3,060 3,655 2,680 
46 1 PERSON — PERSONNE 5,355 1.660 930 505 420 355 
47 2 PERSONS - PERSONNES 9,000 2.905 1.565 730 975 675 
8 3" mo 6,395 1,805 1,200 585 775 540 
4 4 6,130 1,315 1135 590 850 535 
5 5 3615 915 710 320 340 320 
St 6 1,930 575 410 165 170 155 
CRE 870 260 210 100 80 60 
5 8 + 455 195 5 35 30 25 
5 9 + 170 75 45 20 5 20 
55 10 OR + 165 65 5 15 10 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 2. 
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TABLEAU 2. MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE 
DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


- OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DÉCLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
QU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


14,245 19,090 4,050 38:100 116,455 36,610 16.660 4580 1 
3.380 4,225 795 7,645 24,925 7,950 2,290 1,335 2 
3,725 5,925 1,140 10,125 33,930 10,210 3,695 1590 3 
2575 3250 695 5,995 19,825 6,080 3,085 54 
2,620 3,200 705 15 20,205 5,905 3.720 455 5 
1215 1975 455 4,060 10,500 3.375 2.240 25 6 

510 600 180 178 4.760 1730 1.065 15 7 
170 185 50 510 1,410 675 340 35 8B 
40 80 20 165 585 400 130 10 9 
5 45 5 80 1% 180 50 5 10 
10 15 5 25 125 10 30 - ou 
3,350 4,730 990 5,835 7,875 39,810 1,395 ‘1320 12 
365 595 135 800 1.005 4,585 110 30 13 
845 1320 250 1,585 2,120 10,010 275 405 14 
750 930 210 1,165 1,565 8,150 285 5350S 
785 1,075 225 1,265 1,595 8,250 305 25 16 
335 485 105 575 890 4570 245 8 OW 
125 235 50 320 405 2.395 105 60 18 
95 65 20 90 170 995 45 15 19 
40 20 - 15 65 510 5 10 20 
- 10 - 10 45 195 10 5 al 
5 - - 10 20 160 15 - 2 

13,330 14,630 4,490 19,330 5,025 154,645 1,320 3630 2 
2,530 2375 760 2,540 1,070 23,355 175 LUO 24 
3710 4,505 1,075 4,995 1410 40,695 335 900 25 
2,530 2910 800 3,445 885 29,800 260 805 26 
2,505 2,605 905 4,335 865 29,490 295 455 27 
1.145 1,290 565 2,330 415 16,280 140 175 2% 

610 615 240 1,110 245 8,805 70 80 29 
180 200 95 330 85 3,380 20 40 30 
75 90 25 150 25 1515 20 15 4 
20 30 5 60 20 720 - 1032 
% 5 15 35 5 605 - 0 3 
4,160 4,515 1,260 5,635 38,485 930 9,405 g10 
1,050 895 225 945 7,340 195 1.995 410 35 
1,045 1,360 370 1425 10,995 215 2,795 255 3% 
665 825 195 875 6,525 150 1,365 403 
715 800 250 1,315 7,100 175 1,440 100 % 
415 410 125 685 3,795 70 1,025 35 39 
185 120 75 265 1775 65 495 1040 
45 80 10 100 565 20 165 10 4l 
15 20 5 15 225 25 75 5 4 

- - 5 5 80 5 30 - 8 

- 5 - - 80 - 25 - 4 
3,580 2.195 505 2,325 30,080 2,305 595 1100 ‘ 45 
675 370 85 350 4,740 270 85 260 46 
865 555 140 590 7,995 520 145 345 47 
610 410 100 375 5,540 475 100 290 48 
710 415 95 485 5,485 415 110 130 49 
425 260 30 295 3,250 245 85 30 50 
170 120 25 145 1,645 205 40 3% 5 
70 40 10 40 740 105 15 10 5 
45 15 10 30 390 50 10 - 8 

- - - 10 160 10 - - 5 

10 5 - - 135 15 15 5 55 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 2. 
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TABLE 2. PRIVATE HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE 
HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POSTSECONDARY 


PERSONS IN HOUSEHOLDS . 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1} 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(I) 


GRADES 9-10 
QE—10E ANNEE 


GRADE 11 
LIE. ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


SASKATOON, SASK.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS - TOTAL 


WITHOUT CERTIFICATE 


830 


OF 


1 DES MENAGES PRIVES 44,800 10,485 6,025 2.660 6.385 3,130 
2 1 PERSON — PERSONNE... 9,335 2,685 1,000 470 1,235 660 
3 2 PERSONS — PERSONNES … . 13,180 3,630 1,600 635 1,805 850 
cr 7,425 1,355 1,095 505 1,145 525 
5 4 - 7,585 1215 1215 525 1,220 595 
6 5 "7 H 4,025 755 615 290 610 265 
7 6 " ~ 2,055 510 325 160 255 150 
8 oF" 740 10 15 45 65 65 
9 8 *" H 260 85 ° 35 20 25 20 
W@W 9 " 2  " de bee 120 35 15 10 15 5 
11 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS... … 70 40 10 - 5 - 
ST. CATHARINES — NIAGARA, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
12 DES MENAGES PRIVES 97,395 29,595 18,680 6,675 14,970 6,280 
13 1 PERSON — PERSONNE ie Le 15,865 5,820 2,450 890 2,355 900 
14 2 PERSONS - PERSONNES . bee ve 28,155 9.305 4,910 1,900 4,545 1,750 
15 3 MN 17,315 4,850 3,535 1,330 2,820 1,150 
16 4 " = 18,770 4,515 3,930 1,315 3,005 1,400 
1 5 " . Lu 10,105 2,735 2,265 798 1,355 650 
18 6 5" - eecetessssteceuvecsseveesene san enssveea 4,755 1,470 1,025 280 635 295 
19 7 o™ eM . dunes 1,480 515 370 125 145 85 
2 8 - ie 610 235 140 35 75 vA] 
2 225 90 35 5 20 10 
22 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. oo... wu. 120 45 20 10 20 10 
ST. JOHN'S, NFLD. — T.-N.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
23 DES MENAGES PRIVES 36,800 10,050 6.805 5,830 470 2,225 
24 3,105 855 510 490 50 130 
4) 8.110 2,290 1,330 1,240 140 455 
26 7,075 1,775 1,300 1,210 75 490 
2 7,445 1,605 1,340 1,280 110 545 
28 4,765 1,135 990 730 45 280 
29 3,040 965 660 450 40 165 
30 1,430 -. 545 330 215 5 15 
31 830 330 215 105 5 35 
32 540 260 135 65 - 5 
33 475 285 80 50 - 20 
SUDBURY, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
34 DES MENAGES PRIVES 45,710 15,900 8,795 2,700 5,895 2,730 
35 1 PERSON — PERSONNE .. 6.110 2,390 885 240 820 365 
36 2 PERSONS — PERSONNES. 10,880 3,905 1.840 695 1,515 620 
CE 2 mh 8,195 2,565 1,730 485 1,160 575 
3% 4 - bets arr wn . 9,570 2,750 2,020 650 1,300 640 
39 5 =" Lu . a 6,065 2,125 1,355 370 650 330 
0 6 " 2 mh … nou = 3,030 1,240 580 165 305 140 
4 7 . ue 1,040 + 505 240 55 85 40 
a 8 - 495 230 100 15 30 20 
43 9  -  " 170 85 30 15 15 5 
44 10 OR MORE PERSO 155 105 15 5 5 - 
THUNDER BAY, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
45 DES MENAGES PRIVES 37,260 12,005 6,800 2,160 4,870 2,270 
46 1 PERSON — PERSONNE . 6,180 2,495 855 325 705 325 
47 2 PERSONS ~ PERSONNES . 10,400 3,735 1,675 570 1,370 660 
48 3 6,785 1.910 1,290 425, 1,005 435 
4 4 = oo" 6,745 1,635 1,415 455 915 ais 
5 5 =" 4,095 1.100 940 245 520 290 
5 6 ” - 1,950 665 380 10 255 90 
SO 7 " - 595 235 145 20 50 30 
5 8 " 315 140 60 5 25 15 
CE 105 45 30 - 0 5 
55 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. 5 


90 50 20 - 5 
SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 2. | 
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TABLEAU 2. MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE 
DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY ~ UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


OTHER 


NOT STATED 


FRANCAIS AUTRES NON DECLARE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME QU GRADE OU DIPLOME NO 


4,475 4,770 925 5,945 33,580 1.120 9.125 970 1 
1,075 1,065 170 985 6.855 200 1,925 360 2 
1,135 1,525 285 1,715 9,930 310 2,685 250 3 
765 885 170 975 5,700 205 1,365 155 4 
770 730 150 1,165 5.805 155 1,525 110 5 
450 325 85 635 3,050 MS 815 45 6 
165 150 40 295 1,475 45 505 30 7 
75 60 15 125 515 45 180 5 8 

15 15 5 35 165 20 70 - 9 

5 15 - 15 70 10 40 5 10 

10 - - 5 25 20 2 5 nl 
6,900 6,265 1,410 6,635 10,255 5.170 20,190 1,780 12 
1.225 1,060 210 950 11,985 590 2,745 545 13 
1,685 1,905 355 1,790 20.900 1.225 5,590 435 14 
1,230 1,145 235 1,015 12,500 1,025 3.395 400 6 
1,560 1,215 320 1,505 13.390 1,075 4,095 215 16 
750 560 160 840 6.890 630 2,480 105 17 
330 270 80 370 3,100 370 1,235 50 18 
65 60 10 105 905 165 : 385 15 19 
30 30 15 35 365 45 180 20 20 
15 15 - 15 140 25 50 - 21 

5 - 10 10 80 10 , 35 - 22 
3,850 2.925 160 3,810 35,610 90 555 555 23 
270 265 85 460 2,935 15 35 115 24 
775 765 170 : 945 7,895 20 90 105 25 
795 555 140 735 6.815 10 105 140 26 
980 655 150 785 7,145 35 150 110 27 
545 360 135 540 4,640 5 70 45 28 
265 200 40 245 2,960 - 65 15 29 
115 70 30 55 1,400 5 20 5 30 
65 25 5 40 815 5 5 5 31 
25 25 - 18 530 - 10 - 32 
25 10 5 - 470 - - - 33 
2,955 2,925 480 3.320 24,010 13,730 6,965 1,005 34 
480 450 50 425 3,305 1,550 960 295 35 
685 740 120 765 5,995 2,885 1,790 200 36 
605 475 110 500 4,335 2,395 1,245 225 37 
645 645 95 820 5.170 2,790 1,470 140 38 
350 375 55 455 3,000 2.115 865 90 39 
110 185 : 4 255 1,390 1,150 460 30 40 
50 25 - 45 430 490 415 10 4l 
15 20 - 50 225 225 40 5 a 

5 - 5 10 100 65 - - 43 

10 5 - 5 60 70 20 5 Ad 
2,910 2,115 560 2.900 26,130 1,075 9,530 525 45 
470 465 10 430 4.230 205 1,585 160 46 
740 775 170 700 7,255 280 2,720 145 47 
580 565 100 475 4,765 225 1,695 95 48 
635 525 100 655 4,950 165 1.580 55 49 
285 270 50 385 2,945 90 1,020 40 50 
150 15 5 175 1,295 50 585 20 si 
35 40 10 30 380 35 180 5 52 
15 15 5 40 190 15 110 5 53 

5 10 - 5 60 - 40 ~ 54 

5 - - - 60 5 20 = 55 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 2. 
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TABLE 2. PRIVATE HOUSEHOLDS BY NUMBER OF PERSONS PER HOUSEHOLD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF 
HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


PERSONS iN HOUSEHOLDS 
PERSONNES DANS LES MENAGES 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91} GRADES 9-10 


9E-10E ANNEE 


GRADE 11 
LE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEEL) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


TORONTO, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 


1 DES MENAGES PRIVES. "809.530 210,980 129,820 51,380 143,480 72,050 
2 F PERSON — PERSONNE. 164,470 35,690 20,670 8,880 27,025 12,875 
3 2 PERSONS — PERSONNES .. 251,500 51,470 34,630 14,520 43,655 20,730 
4 3 ” - —— ‘161,165 34,845 25,100 10,070 26,390 13,740 
5 4" - ” -169,600 39,215 25,075 9,510 25,405 13,565 
6 5 - . 94,230 25,310 14,265 5,125 12,980 6,820 
7 6 ” = " 74,145 14,560 6,515 2.110 5,320 * 2,935 
8 7" . 14,530 5,630 2,130 700 1,660 915 
9 8 " ” ve 5,575 2,280 835 280 610 270 
10 9 ” ” ve 2,570 1,110 345 ns 285 110 
I D 10 ve 1,745 875 250 60 140 90 

VANCOUVER, B.C. — C.-B.: 

TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
12 DES MENAGES PRIVES 407,560 72,210 56,300 25,035 74,760 37,850 
13 1 PERSON — PERSONNE. 94.915" 19,705 11,835 5,325 17,780 8,155 
14 2 PERSONS — PERSONNES .. 124,725 24,095 17,210 1795 23,235 11,270 
15 3 " —- an 63,135 9,905 8,860 4315 11,885 6,285 
16 4 - " 66,885 8,395 9,420 4,235 12,370 6,780 
17 5 " = ” 34,575 5,155 5,225 2,090 5,920 3,435 
18 6 " = " 15,250 2,820 2,395 895 2,410 1,305 
19 pM ” 4770 1,100 850 275 730 380 
20 8 " —- " 1,875 sis 340 115 225 145 
21 CR mo, 5 280 100 15 MS 55 
22 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS... 655 235 70 20 90 45 

VICTORIA, B.C. — C.-B.: 

TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL . 
23 DES MEMAGES PRIVES... 81,005 12,960 12,265 5,460 15,270 7,025 
24 LPERSON — PERSONNE. 20,315 3,955 2,795 1.165 3,915 1,610 
25 2 PERSONS — PERSONNES. 28,480 5,135 4,225 1,840 5,700 2,385 
26 30" = ae 11,340 1,450 L775 880 2,065 1,140 
27 4 - 7 11,325 1,085 1,745 940 2,140 1,070 
28 5 - " 5,855 715 985 410 955 540 
29 6 " = " 2,375 320 500 150 335 190 
30 7" " 765 155 135 50 75 50 
31 8 " - " 310 90 60 25 45 25 
32 CR mo. 130 30 25 10 20 5 
33 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS 95 30 15 10 10 5 

WINDSOR, ONT.: 

TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
34 DES MENAGES PRIVES 89.180 23,350 13,660 5.275 12,400 6,625 
35 1 PERSON — PERSONNE. 15,125 5,590 2,075 785 2,180 1,095 
36 2 PERSONS — PERSONNES . we 22,510 7,340 3,390 1,435 3,415 1,915 
37 3 " no, ve 13,725 3,415 2,495 1,035 2,395 1,170 
38 4" = ” 13,810 3,080 2,620 1,000 2,295 1.260 
39 5 ” 8,310 2,055 1,595 555 1,205 690 
4 6 ” - 4,015 1,075 860 255 580 305 
4 7" 1,450 400 355 M5 185 105 
42 8" H 710 220 155 55 75 50 
43 9 " = mM 295 85 80 30 20 20 
44 10 OR MORE PERSONS ~ PERSONNES ET PLUS. 250 85 40 15 40 10 

WINNIPEG, MAN.: 

TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL 
45 DES MENAGES PRIVES 197,300 47,185 32,675 20,465 21,785 14,170 
& 1 PERSON — PERSONNE. 41,980 12,290 6,135 3,645 4,505 2,815 
47 2 PERSONS ~ PERSONNES . 59,220 15,175 9,810 6,150 6,870 4,130 
48 30" = " 32,890 7,205 5,975 3,615 3,795 2,480 
49 4 - 32,540 5,645 5.410 3,805 3,665 2,510 
50 5 - " 18,355 3,435 3,200 2,080 1,885 1,380 
51 6°" " 7,900 1,930 1,330 755 745 635 
52 7" " 2,655 830 460 245 205 155 
53 8 ”" - ” 1,040 330 185 105 75 65 
54 9 " H me, 375 135 75 35 35 15 
55 10 OR MORE PERSONS — PERSONNES ET PLUS. 365 170 90 25 5 20 


(1) INCLUDES "NO SCHOOLING” AND “KINDERGARTEN”. 
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TABLEAU 2. MENAGES PRIVES SELON LE NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE. 
DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 : 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


FRANCAIS NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME No 


78,205 83,325 22,495 117,790 642,830 15,510 224,750 r 26,440 + 1 
16,100 16,985 4.060 22,190 130,935 3.115 22,460 7,955 2 
20,705 25,520 6.175 34,100 193,920 4355 46,115 "7,10 3 
14,150 14,245 3,780 18,840 ‘109,620 2,645 43,690 5,210 4 
15,435 14,565 4,505 22,315 109,990 2,690 53,290 3,625 5 
7,355 7,380 2,425 12,575 -59,240 1,590 : 32,000 1,400 6 
3,090 3,110 1,070 5,420 26,185 735 16,575 655 7 
815 965 280 1,425 7,925 220 - 6,065 320 8 
340 290 110 550 3,025 95 + 2,360 95 9 
150 175 30 250 1,240 50 1,220 50 10 
60 90 50 125 740 15 970 20 Il 
40,485 45,010 9,050 46,860 308,885 7,755 15,370 oo 15,545 12 
9,190 11,670 2,025 9,235 72,915 1,915 12,680 7,400 13 
10,980 13,910 2,555 13,720 99,860 2,500 18,635 3,725 14 
6,450 7,035 1,510 6,890 47,390 1,235 12,195 2,320 15 
8,110 6,865 1,565 9,155 49,655 950 15,070 1,210 16 
3,675 3,475 825 4,770 24,570 650 8,830 520 7 
1,430 1,450 395 2,155 10,055 335 4.620 250 18 
370 365 125 585 2,855 90 1,735 85 19 
175 125 25 215 * 970 55 835 15 20 
50 70 15 80 340 20 405 20 21 
65 50 20 65 270 5 365 10 22 
8,160 8,810 2,135 8,890 70,705 1,175 7,005 2,120 2 
2,185 2,410 505 1775 17,765 315 1,330 910 24 
2,420 3,119 760 2,905 25,335 400 2,025 725 25 
1,125 1,225 335 1,350 9,925 165 1,025 225 26 
1,385 1.155 265 1,540 9,850 130 1,220 125 27 
660 590 155 845 4,950 95 740 80 28 
260 210 80 225 1,965 35 350 20 29 
85 70 20 120 550 25 175 25 30 
15 30 20 15 215 10 85 - al 
10 5 5 10 95 - 35 5 32 
10 10 - 0 65 5 25 - 33 
5,035 6,175 1.310 6.360 55,460 7,585 15,375 1765. 34 
1,020 1,065 175 1,155 10,500 1,525 2,515 585 35 
1,185 1,770 365 1,695 15,820 2,160 4,070 455 36 
820 1,185 220 995 9,515 1,210 2,660 335 37 
1,015 1,095 275 1,175 9,540 1.090 2,985 195 38 
620 660 175 755 5,640 690 1,855 130 39 
230 280 70 355 2,640 485 855 30 40 
90 70 10 NS 1,015 195 220 20 41 
35 4 15 50 445 130 130 10 42 
15 5 10 30 185 65 40 - 4 
15 5 5 30 155 50 40 . 5 4 

- ope . 
16,815 19,115 3,465 21,630 : 134,265 11,485 47.035 ct 7 "4,825" 45 
3,515 4,300 680 4,090 28,510 2,570 9,285 ~ 1610 46 
4,370 5,620 945 6,150 41,560 3,000 13,420 a sored 240 47 
2,875 3,225 575 3,140 . 22,500 1,675 7,965 740 48 
3.350 3,260 . 650 4,235 - 22,285 1.895 7,850 505 49 
1,785 1,685 390 2,550 ~ 11,825 1,285 4,985 260 50 
610 710 165 1.010 .. 4,940 580 2.260 15 sl 
210 185 45 310 | 1,595 285 735 35 52 
75 65 5 90 ~ 625 105 . 310 - 53 
15 25 10 35 210 60 95 10 54 
10 30 - 10 + 210 30 120 ° - 55 


(1) COMPREND "AUCUNE SCOLARITE" ET "MATERNELLE". 
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TABLE 3. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, 
FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL. DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT |  SE-10E ANNEE LIE ANNEE 
LA 9 ANNEE(I) 


GENRE DE MENAGE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


CANADA 
1 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 7,166,095 2,201,075 1,195,720 477,710 852.945 504,565 
2 FAMILY HOUSEHOLOS — MENAGES FAMILIAUX deu 5,633,985 1,723,275 989,210 386,810 658,085 404,790 
3 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX, ........ 5,543,690 1,678,615 975,195 382,435 651,065 400,175 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
4 DU CHEF DE MENAGE . ................ . 5,515,465 1,664,840 970,685 380,940 648,570 398,900 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
5 AUTRES PERSONNES... eu 5,036,285 1,480,175 883,365 350,510 602,290 368,055 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
6 D'AUTRES PERSONNES . >... cents . 479,180 184,665 87,320 30,430 46,280 30.845 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
7 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE ......... 28,225 13,775 4,510 1.495 2,495 1,275 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
8 MULTIFAMILIAUX oon eee enter cette cece 90,295 44,660 14,015 4,375 7,015 4,615 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
9 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE .............. 89,855 44,405 13,965 4,365 6,980 4,600 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
10 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE .... 440 255 50 15 35 15 
11 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. ........ 1,532,110 477,795 206,515 90,900 194,865 99,775 
12 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 0... 1,205,350 395,540 165,230 70,790 147,240 76,640 
13 TWO OR MORE PERSONS - DEUX PERSONNES OU PLUS. ..... 326,755 82,255 41,280 20,110 47,625 23,130 


NEWFOUNDLAND — TERRE-NEUVE: 
14 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MEWAGES PRIVES....... 131,665 58,550 24,110 14,265 1,080 7,130 


15 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX... 0. ee 118,655 52,555 22,215 12.850 970 6,695 
16 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ........... 112,835 48,565 21,325 12,455 960 6,555 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - FAMILLE | 
17 OU CHEF DE MENAGE oo ee oe LIL 615 47s 21.125 12,380 955 6,545 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS . 
18 AUTRES PERSONNES... .......................... cceeeee 95.170 38,965 18,170 10,890 870 5,835 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
19 D'AUTRES PERSONNES | ooo ee ee ee 16,445 8,750 2,955 1,495 85 n0 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD - 
20 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... 1,215 850 200 75 5 15 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
21 MULTIFAMILIAUX oo cece eens cene ta ette cette 5,825 3,990 885 395 10 140 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
22 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............. 5,795 3,970 885 390 15 140 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD ~ 
23 SANS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE.. 25 20 5 - - - 
24 NON-FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES NON FAMILIAUX... 13,005 5,990 1,900 1,410 105 435 
25 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT. … 8,980 4,445 “1,325 965 70 275 
26 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 4,030 1,540 570 450 35 160 
PRINCE EDWARD ISLAND — 
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD: 
27 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 32,930 12,530 7,615 1,250 2,065 2,150 
28 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX..... 0... 26,925 10,250 6,335 1,115 1,715 1,820 
29 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX 0... 26,285 9,900 6,180 1,095 1,690 1,795 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
30 OU CHEF DE MENAGE ooo. eee 26,070 9,775 6,125 1,095 1,685 1,785 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
31 AUTRES PERSONNES... ........... 23,200 8,440 5.400 995 1,560 1,600 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AV 
32 D'AUTRES PERSONNES... 2,870 1,335 725 105 130 190 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
33 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE 220 125 55 - - 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
34 MULTIFAMILIAUX oo ect ene cenene teens neeeenenes 640 350 150 15 20 20 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
35 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE . 640 345 150 10 25 20 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
36 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE 2... - - - - - - 
37 NON-FAMILY HOUSEHOLDS ~ MENAGES NON FAMILIAUX.. 6,005 2,280 1,285 140 345 335 
38 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 4,380 1,710 985 110 255 225 
39 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS 1,625 570 295 30 90 105 


SEE FOOTNOTE(S} AT END OF TABLE 3. 
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TABLEAU 3. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


FRENCH 
FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH 


ANGLAIS 


OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


AUTRES 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


577,345 557,360 134,230 665,145 4,263,190 1,764,230 983,560 155,115 1 
443,840 410,630 103,125 514,225 3,290,020 1,435,455 808,580 99,925 2 
438,990 406,020 101.970 509,230 3,245,680 1,418,365 780,705 98,940 3 
437,360 404,640 101,645 507,880 3,227,795 1,412,865 776.265 98,545 4 
406,050 375,105 94,065 476,665 2,961,730 1,292,035 690,885 91,635 5 
31,320 29,535 7.580 31.215 266,060 120,825 85,380 6910-6 
1,625 1,380 325 1,345 17,890 5,500 4,445 3% 7 
4,855 4,605 1,155 4,995 44,340 17,090 27875 990 8 
4,835 4,590 1,145 4,960 44,135 17,045 27,685 985 9 
20 15 10 35 210 50 185 5 10 
133,505 146,730 31,105 150,920 973,165 328,775 174,980 55195 1 
103,855 107,280 24,330 114,430 760,635 253,455 140,215 51.045 12 
29,650 39,450 6,775 36,490 212,525 75,320 34,760 4150 13 
11,030 6,150 1,900 7,460 128,300 915 1,220 1,235 14 
10,100 5,375 1,645 6,245 115,875 775 1,095 910 15 
9,905 5,275 1,620 6,165 110,185 740 1,020 890 16 
9.870 5,255 1,605 6.170 108,990 730 1.020 875 17 
8,705 4675 1,390 5.675 92,905 635 850 780 18 
1,160 580 215 495 16,080 95 165 95 19 
30 20 15 - 1,195 10 - 10 20 
200 95 % 80 5,690 35 75 3 2 
200 100 30 80 5,670 40 70 % 2 
- - - - % - - - 2 
930 775 255 1,205 12,420 140 130 320 24 
535 425 185 765 8,525 110 85 260 25° 
395 355 15 440 3,900 35 5 60 2% 
2,340 2,310 435 2,235 30,405 1,870 . 395 : 260 7 
1,770 4,755 320 1,855 24,840 1,520 360 205 28 
1,750 1,725 315 1,830 24,290 1,450 350 200 29 
1,735 1,720 315 1,820 24,100 1,430 345 200 30 
1,610 1,575 285 1,740 21,450 1270 315 15 3 
125 145 35 80 2,655 160 25 % 
10 5 - 5 185 20 5 - 3 
20 30 5 25 556 65 15 5 3 
20 30 5 30 555 70 10 - 3 
- - - - - - - - % 
570 555 120 375 5,565 350 30 6 7 
435 365 75 215 4,030 265 30 50 (3B 
140 185 40 160 1,530 90 5 5 39 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 3. 
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TABLE 3. PRIVATE" HOUSEHOLDS BY TYPE. SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, 
FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


.. (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE OE MENAGE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) GRADES 9-10 GRADE 1] GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT | 9E-10E ANNEE LE ANNEE W2E-13E ANNEE 
LA SE ANNEE) . 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


NOVA SCOTIA — NOUVELLE-ECOSSE: 


1 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 243,095 73,540 56,575 20.935 15,170 16,640 
2 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 195.955 59,210 47.085 17,100 12,390 14,190 
3 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX 191,600 57,000 45,975 16,855 12,280 14,025 

FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
4 DU CHEF DE MENAGE … 189,565 55,910 45.495 16.680 12,235 13,955 
WITHOUT ADDITIONAL PI 
5 AUTRES PERSONRES. 168.310 47,340 39,840 15,005 11,260 12,755 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
6 D'AUTRES. PERSONNES un... 21,260 8,570 5,655 1,685 970 1,200 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD ~ 
7 FAMILLE AUTRE QUE CELLE OU CHEF DE MENAGE 2.040 1.085 480 170 40 65 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES ° 
8 MULTIFAMILIAUX rene - 4355 2210 115 250 110 170 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
9 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............... 4325 “2.190 1,105 245 110 165 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
10 SANS LA FAMILLE OU CHEF DE MENACE... 25 25 5 - - - 
11 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX... 47,140 - 14,335 9,490 3,835 2,785 2,450 
12 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 34,795 10,795 7,040 2,945 1,940 1,815 
-13 TWO OR MORE PERSONS ~ DEUX PERSONNES OU PLUS. 12,350 3,530 2455 885 845 635 
NEW BRUNSWICK — 
NOUVEAU-BRUNSWICK:; — 
14 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MEMAGES PRIVES....... 190,435 78.950 30,305 11.505 18,570 11,095 
15 FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES FAMILtAUX 158,205 65,675 25,920 9615 13,335 9,500 
16 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX .. 154.410 63,180 25,390 9,460 13,235 9,350 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
WT OU CHEF DE MENAGE .. 153,045 62,355 25,195 9,390 13.170 9.310 
WITHOUT ADDITIONAL P 
18 AUTRES PERSONNES. ne "136.130 53,565 22,320 8,420 12,255 8,430 
WITH ADDITIONAL PERSONS - AVEC 
19 D'AUTRES PERSONNES... 16,910 8.785 2875 975 910 875 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
20 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... 1,365 825 200 65 65 40 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
2e MULTEFAMILIAUX nan. 3,790 2,495 525 160 100 150 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
2 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE .............. 3,765 2475 520 155 95 155 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
23 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE..... 30 25 10 - - - 
‘24 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX - 32,230 13.280 4,390 1.890 2235 1.600 
25 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 23,920 10,185 3,345 1.480 1,500 1.130 
26 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS. 8315 3,095 1,040 415 735 465 
QUEBEC: 
27 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 1,894,110 741,615 297,355 130,490 133,345 123,625 
28 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 1,521,245 599,845 248,895 105,595 102,590 103,380 
29 ONE—FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX .. 1,502,595 589,115 246,275 104,645 101,825 102.510 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
30 DU CHEF DE MENAGE 2... ns - 1.497.330 585,880 245,620 104415 101,565 102,345 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
al AUTRES PERSONNES... 1,369,055 523,685 224,425 96.965 94.210 94,905, 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
2 D'AUTRES PERSONNES... 128.280 62.200 21.195 7,450 7355 : 7435 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
33 ‘FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE... 5,265 3,225 655 225 260 . 165 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLOS - MENAGES 
134 MULTIFAMILIAUX een 18,650 10,735 2,620 950 170 880 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
35 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE .. 13,600 - 10,705 2,625 950 760 870 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
36 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE......... 55 30 - - 5 10 
37  NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. . 372.865 141,770 48,455 24,900 30.750 20,240 
38 _ ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 294,315 114,370 38,395 19.665 23,700 15,630 
39 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 78,550 27405 10.060 5,230 7050 ° 4610 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 3. . : ae 
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TABLEAU 3. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
CANADA ET PROVINCES, .1976. 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY - UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


FRENCH 
FRANCAIS 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER NOT STATED 


AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME 


22,610 14,235 3,100 19,695 222,520 12,180 5,385 3005 1 
17,365 10.730 2,780 15,105 179,405 10,075 4485 1995 2 
17.145 10,615 2,750 14,970 175,555 9,700 4,365 19803 
17,045 10,580 2,740 14,920 173,715 9,535 4,345 1970 4 
15,700 9,820 2,505 14,085 154,460 8,305 3,740 1800 5 
1,345 765 235 840 19.260 1230 600 65 6 

100 35 10. 50 1,835 165 25 10 7 
225 ns 35 135 3,850 375 15 15 8 
225 15 35 135 3,835 370 119 15 9 

. - - - 20 5 5 = “10 
5,240 3,505 915 4,590 43,110 2115. 905 100 ll 
3,805 2,440 670 3,350 31,735 1,500 645 25 12 
1,435 1,060 250 1.240 11,375 615 265 9 13 

16,545 10,915 2,395 13,145 126,535 58,045 2545 3310 14 
13270 8,640 1835 10,415 102,930 50,710 215 245 15 
13,110 8,40 1815 10.330 -101,005 48,895 2,090 2415 16 
13.020 8,515 1.805 10,300 100,045 48,535 2,065 2400 17 
11.990 7195 1,620 9,740 89,435 42,690 1,785 217518 
1,030 720 135 555 - 10,560 5,840 285 25 19 

90 30 5 25 965 365 20 20 20 
155 100 25 85 . 1,925 1,820 2% 3% 2 
160 16 20 85 1,905 1810 25 25 2 

- - - - 25 5 -' - 2 
3,280 2,265 560 2,730 23,605 7,335 430 85 2 
2470 1,505 405 1,895 17,595 5,220 325 785  .25 
805 765 160 835 6,010 2.110 105 85 2% 

116,615 150,775 40,935 159,360 262,125 1,474,775 … 115,260 ‘ 41357 2 
91,070 113,615 31,400 124,845 192,595 1,203,165 97,360 28120 28 
90,440 112,630 31,140 124,030 190,430 1,190,225 94,020 21920 2 
90.230 112.410 31.075 123,785 189,670 1,186,125 93,685 27845 30 

lye 

84,120 105,200 29,035 116,500 173,725 1,086,530 82805 ‘ : 25,995 31 
6.105 7215 2.045 7,285 15,950 99,600 10,880" “ : 1855 2 

210 220 65 245 765 4,095 330 hat 7 75 3g 
' 

630 990 260 815 2,165 12,940 3,345 205 34 

630 985 265 815 2,155 12.910 3,330 200 35 

- 5 - . 10 30 1 10 - 36 

25,545 37,155 9,525 34,515 70,125 271,605 17,900 ‘1825 3 
19,730 28,505 7.465 26,855 57,570 209,815 "214,570 12360 38 
5,815 8,655 2,065 7.660 12.560 61.790 3,330 "80 3 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 3. 


14 


15 
16 


38 
39 


SEE 
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TABLE 3. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, 
FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


SE- DE ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT JIE ANNEE WE-1E ANNEE 


LA SE ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


ONTARIO: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 2,634,620 715,260 445,950 156,445 395,780 182,385 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX … … 0... 2,065,635 . 553,000 370,410 126,940 310,535 144,140 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS = MENAGES UNIFAMILIAUX ... 2,028,125 535,500 365,015 125,395 306,490 142.110 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE ooo ccc ce ee 2,016,625 530,320 363,110 124.870 305,170 141,550 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS - SANS 
AUTRES PERSONNES . .……. . 1.847.000 473,390 332,190 114,890 283,160 130,720 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC - 
D'AUTRES PERSONNES... ce lune 169.620 56,935 30,920 9,975 22.005 10.825 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE OU CHEF DE MENAGE ... ... 1505 5,185 1,900 535 1,320 560 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES 
MULTIFAMILIAUX 2 oo coo ce cn oe . 37,505 17,500 5,400 1,545 4,050 2,030 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE …… . 37,310 17,395 5,375 1,535 4,040 2,035 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE....... … 185 105 25 5 10 - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES NON FAMILIAUX........ 568.990 162,260 75,535 29,505 85,245 38,240 
ONE PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT... 448,950 135,490 60,615 22,885 65.120 29,590 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS ....... 120,040 26,770 14,930 6.620 20,125 8,655 
MANITOBA: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 328,005 104,070 55,830 30.875 31,515 19,510 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX..... … … … … 248,860 76.185 44,525 24,670 23,545 14,970 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ... ... 245,875 75,295 44,060 24,420 23,415 14,825 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE … . . … . . … 244815 74,785 43,875, 24,355 23,365 14,775 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES ............ Dee ee 225,635 67,055 40,280 22,740 21,995 13,790 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES … 19.185 1730 3,590 1,620 1,365 985 
FAMILY OTRER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE .… . 1.065 505 185 65 55 50 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX eue on 2,980 1,495 465 250 130 145 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE … ….. 2.960 1,480 460 255 . 130 145 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
SANS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE 0... . …. 20 10 5 - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES NON FAMILIAUX . .... 79,145 27.285 11.305 6,205 7,965 4,540 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... ...... 63,485 23,405 9,230 4,980 5,155 3,525 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 15,660 3,880 .. 2070 1.220 2215 1.020 
SASKATCHEWAN: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 291,155 109,885 50.590 17,590 33.930 16,180 
FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES FAMILIAUX.… . . 223,375 80,220 41,780 14,590 26,825 12,605 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX .......... 221,175 79,050 41,430 14.460 26.665 12,510 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE . . Loue ue 220,385 78,610 41,3i0 14,420 26.605 12,495 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS . 
AUTRES PERSONNES... ue 203,235 71.290 38,025 13,275 25,025 11,505 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES... ….. . .… 17.158 7.320 3,280 1.145 1,580 990 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE 790 445 125 40 60 20 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX ee eue mue 2.200 1.170 345 125 155 90 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE.......... … 2,185 1,165 345 120 155 90 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE... 2... … 10 10 - - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES NON FAMILIAUX. 67,780 29,660 8,810 3,000 7,100 3,575 
ONE PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT. … 55,135 25,420 1.365 2,450 5,325 2755 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 12,645 4,245 145 555 1,780 815 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 3. 
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TABLEAU 3. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
“FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


213,690 


161,000 
158,835 


158,135 
146,765 
11,365 


700 


$5 


5,210 
4,105 
1.110 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 3. 


202,660 


150,985 
149,035 


148,465 
137,245 
11,220 


570 


273,925 


210,675 
208,300 


207,680 
194,230 
13,445 


620 


1,979,925 


1,526,815 
1,508,185 


1,499,965 
1,385,120 
114,840 


8,220 


18,630 
18,560 


70 


453,115 
357,085 
96,030 


218,080 


165,135 
163.665 


163,025 
151,445 
11,580 


635 


205,480 


159,525 
158,130 


157,585 
145,850 
11,730 


545 


1,400 
1,390 


10 


45,965 
36,575 
9,390 


152,975 


121,465 
120,060 


119,425 
109,595 
9,825 


640 


446,270 


380,195 
363,200 


360,725 
318,320 
42,405 


2,475 


16,990 
16,875 


MS 


66.080 
50,950 
15,125 


55,450 


37,155 
36.680 


36.505 
33,970 
2,545 


170 


NO 
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TABLE 3. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, 
FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST--SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| NAYANT PAS ATTEINT |  9E-i0E ANNEE LE ANNEE I2E-ISE ANNEE 


LA 9E ANNEE(1) 


GENRE DE MENAGE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


ALBERTA: 
1 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 575,280 128,170 93,880 39,830 80,430 51,910 
2 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX ee 443,750 95,980 76,665 31,925 60,745 40,685 
3 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ......... . 439,105 94,390 15,190 7 31675 60,325 40,320 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
4 DU CHEF DE MENAGE nu ue 437,415 93,820 75,535 31.565 60,115 40,185 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
5 AUTRES PERSONNES. due 401,570 84,110 68,705 29,035 55,715 37,015 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
6 D'AUTRES PERSONNES... ue tees 35,845 9,710 6,830 : 2,535 4,395 3,170 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
7 FAMILLE AUTRE QUE CELLE OU CHEF DE MENAGE........... 1.690 565 255 110 205 140 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
8 MULTIFAMILIAUX … 4,645 1,595 875 250 420 365 
INCLUDING FAMILY - 
9 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............... 4610 1,580 875 255 415 360 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
10 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE.......... 5 15 5 - 5 5 
11 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. ........ 131,525 33,195 17.215 7,905 19.680 11,225 
12 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 99,640 "2833 13,840 5,780 13,450 8,060 
13 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 31,885 4,860 3,380 2,120 6.235 3,165 
BRITISH COLUMBIA — 
COLOMBIE-BRITANNIQUE: 
14 TOTAL PRIVATE HOUSEKOLOS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 828,280 172,560 131,660 53.630 142,270 72,550 
15 FAMILY HOUSEHOLOS — MENAGES FAMILIAUX.... 618,515 125,580 103,860 41.665 104,105 55,700 
16 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ... 609.260 122,765 102,260 41,230 102,905 55,100 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
7 DU CHEF DE MENAGE eu 606.260 121.860 101,815 41.040 102,425 54,895 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
18 AUTRES PERSONNES... 556,440 109,420 92,715 37.655 95,090 50,565 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC - 
19 D'AUTRES PERSONNES eu. 49,820 12,440 9,105 3,380 7,335 4,330 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
20 FAMILLE AUTRE QUE CELLE OU CHEF DE MENAGE........... 3,005 910 435 195 480 205 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES 
2 MULTIFAMILIAUX, een 9,250 2815 1,600 430 1,200 605 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - . 
2 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ........... . 9.205 2,790 1,600 430 1,190 600 
. WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
23 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE....... 45 25 . - - 5 - 
24 NONFAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX... 209,775 46,975 21.190 11,970 38,165 16,850 
25 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... : 169.125 40.795 22.865 9,445 29,825 13,435 
26 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS......... 40.650 6,180 4,930 2,520 8,335 3,415 
YUKON: 
21 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... - 6,495 1210 955 . 480 875 ns 
28 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX - 4,855 865 760 400 650 580 
29  ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX .. 4770 855 745 395 625 570 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE . ; 
30 DU CHEF DE MENAGE ........cccccsscsssssssssssecsseeeeneenven 4.740 840 740 390 615 570 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
31 AUTRES PERSONNES... 4,165 690 645 340 555 475 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
32 D'AUTRES PERSONNES 575 150 95 50 55 90 
FAMILY OTHER THAN THAT 0 - . 
33 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE 35 15 5 5 - 5 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
34 MULTIFAMILIAUX enr 80 10 15 10 25 10 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD ~ - 
35 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............... 80 10 5 10 25 10 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
36 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE...... 5 - - - - - 
37 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX... 1.645 345 195 80 230 145 
38 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 1.160 215 135 35 140 10 
39 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS. 480 70 60 40 95 35 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 3. 


3-8 93-830 


TABLEAU 3. MENAGES. PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
.CANADA'ET PROVINCES, 1976... 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF . 


ENGLISH FRENCH OTHER 
ANGLAIS : FRANCAIS AUTRES 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE a 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME 


NON UNIVERSITAIRE NOT STATED 


NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE: 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


64,640 45,615 8,835 60,965 429,555 16,760 115,160 13,810 1 
51,300 32,645 6,680 47,120 331,935 12,860 - : 90,665 8,290 “2 
50,900 32,350 6,610 46,745 328,945 12,730 89,205. . 8,225 3 
50,745 32,235 6,570 46,640 327,750 12,665 88,805 : 8,190 4 
47,130 29,730 6,075 44,050 301,980 11,480 80,510 . 7,605 5 
3.620 2,505 495 2,590 25,770 1,195 . 8,295 : 590 6 
155 115 40 100 1,195 60 400 . 30 7 
405 290 70 375 2,995 135 1.455 65 8 
400 290 65 370 2.965 135 . 1450 . 65 5 

- 5 - 5 30 - 5 - 10 
13,335 12,970 2.160 13,845 97,615 3,895 24,495 5,520 il 
9,775 8,640 1,690 10,075 71,635 2,930 too 19,900 . 5170 12 
3.565 4,325 465 3,770 ,25,975 965 , sy 4595. ' . 350 13 
81,710 79,255 16,360 - 18,300 648,605 16,755 137,515 25,405 14 
62,080 54,315 11,890 : 59,315 482,520 12,310 109,785 13,900 15 
61.280 53,540 11,700 58,475 476,990 12,205 106,290 13,775 i6 
61,065 53,260 11,640 58,270 474,695 12,155 105,680 | 13,730 7 
56.795 49.200 10,710 54,290 438,050 11,060 94,520 12,805 18 
4.275 4,060 930 3,975 36,645 1,090 11,160 920 19 
215 280 60 210 2,290 55 : 610 45 20 
795 775 190 840 5,535 100 3.495 | 120 21 
795 775 185 840 5,515 105 3,470 120 22 

- - 5 5 15 - 25 - 23 
19,630 24,940 4,465 18,990 166,085 4,445 + 27,735 11,510 24 
15,795 18,635 3.655 14,665 132,050 3,510 22,730 10,830 25 
3,835 6,305 810 4,325 34,030 940 ' 5.000 675 26 
880 690 130 550 5,310 210 10 . Dour 265 Hi 
640 460 85 415 4,065 145 505 : 135 28 
630 460 85 410 4,000 145 490 . 135 29 
630 455 85 410 3,975 140 490 135 30 
570 405 85 385 3.490 125 | 425 130 31 
60 50 - 25 490 15 | a) 5 32 

“4 . 

5 - - 5 25 5. * 5 - 33 

$ 5 - 5 65 5 15 roe 34 

5 5 - 5 65 - 15 - 35 

- - - - - - : fore , oo 36 
240 225 40 140 1,245 60 - 25 . 130 37 
200 145 35 90 845 45 ‘ : #170 100 38 
45 80 5 45 395 20 : 40 . . 25 39 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 3. . wood 


NO. 


1 
2 
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TABLE 3. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, 
FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 


LIE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT | 9E-10E ANNEE 


LA 9E ANNEE(1) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NORTHWEST TERRITORIES — 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 10,015 3,730 905 410 925 660 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX................... 8.020 3,305 760 345 675 515 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ....... ... 7,645 _ 3,000 740 340 665 505 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD ~ FAMILLE | 
DU CHEF DE MENAGE ooo. cece cents reeneseereenennenee 7,600 2,970 740 335 660 500 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES … ee 6,375 2,225 640 310 580 455 
WITH ADDITIONAL PERSO! 
D'AUTRES PERSONNES... 1,225 750 100 25 80 40 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE.... 45 35 § - - - 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUY oo ee eseneereereseseseeneneens teens 380 305 5 10 10 10 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD ~ ° 
Y COMPRIS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE ow... 375 305 - 5 5 10 10 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE..................... - ~ - - - - 
2,000 420 145 70 255 140 
1,475 320 100 50 170 90 
520 100 40 20 85 50 


(1) INCLUDES “NO SCHOOLING” AND "KINDERGARTEN”. 
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TABLEAU 3. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITÉ DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY - UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA - 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


1,385 : 810 195 995 5,150 420 3,530 320 1 
1,060 560 135 675 4,370 285 3,125 240 2 
1.035 550 135 675 4,300 280 2,830 235 3 
1,035 550 130 675 4,285 280 2,805 230 4 
925 490 115 630 3,775 240 ‘ 2,155 195 5 
105 60 15 40 505 35 650 30 6 
- - - - 20 - 25 5 7 
20 5 - - 65 10 300 5 8 
25 5 5 - 65 10 295 5 9 

- - - - - - - . 10 
330 255 60 325 1,380 130 405 80 1! 
250 190 45 260 *1,025 . 85 295 75 12 
80 65 15 60 355 50 15 5 13 


(1) COMPREND "AUCUNE SCOLARITE” ET "MATERNELLE". 
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TABLE 4.:PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, FOR 
‘CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


“(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLO 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 
GENRE: DE MENAGE-. - 


GRADES 9-10 *- 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 - GRADES 12-13 


12E-13E ANNEE 


NON—UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES} N'AYANT PAS ATTEINT . HE ANNEE 


LA 9€ ANNEE(1) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


NO. 


CALGARY. ALTA. — ALB.: 


1 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES. 155,155 21,75 22.020 11,120 24,160 16,215 
2 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX … 115,665 15,695 17,225 8,475 17,405 11,935 
3 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX 114,470 15,455 16,995 8,395 17,255 11,820 

FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
4 DU CHEF DE MENAGE cc nan 114,025 15,370 16,930 8,360 17,165 11,785 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS . 
5 AUTRES PERSONNES... nn 104,680 13,760 15,305 7,600 15,810 10,820 
| WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC . 
6 D'AUTRES. PERSONNES ue 9,345 1,610 1,625 760 1,355 960 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
7 FAMILLE AUTRE QUE CELLE OU CHEF DE MENAGE 450 85 60 35 85 40 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES ‘ . 
8 MULTIEAMILIAUX een 1.190 230 235 85 150 115 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
9 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............... 1,185 235 235 85 145 115 
_ WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 

10 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE........... 5 = - - 10 - 
nl 39,490 6.085 4,800 2,645 6.755 4,285 
12 28,835 5.165 3,780 1,885 4,605 3,015 
13 10,655 920 1015 755 2,150 1,265 

CHICOUTIMI-JONQUIERE, QUE.: 

14 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 2385 11,695 5,665 1,885 2,500 3,140 
15 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 30,220 10,460 5,160 1,745 2,195 2.875 
16  ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX . 29810 10.225 5,085 1,725 218 2,840 

FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - FAMILLE ~ 
W DU CHEF DE MENAGE nu 29,715 10,175 5,070 1,725 2,180 2,835 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
18 AUTRES PERSONNES... - 27,265 9,080 4610 1,605 2,045 2,625 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC . 
19 D'AUTRES. PERSONNES ur . 2445 1095 465 15 140 220 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
20 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE 90 45 15 - 10 5 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS ~ MENAGES 
2 MULTIFAMILIAUX De nr nr 415 240 15 20 10 30 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
2 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ....:...... 410 240 75 . 2 10 30 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 

23 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE.......... … - - - - - - 

24 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX............ 3,625 1.240 500 140 300 265 

25 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 2,800 970 405 105 215 210 

26 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS 825 265 95 35 85 60 

EDMONTON, ALTA. — ALB.: 

27 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES. 179,630 32,405 25,520 12,480 27,125 17,380 

28 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUK.........cccccccccssese 134,180 23,425 20,490 9,795 19,460 13.270 

29 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX 132.835 23,085 20230 9,720 19,325 13,125 

FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
30 DU CHEF DE MENAGE nue 132,285 22,910 20,175 9,675 19,255 13,065 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
31 = + AUTRES PERSONNES. 120,980 20,180 18.215 8,870 17.800 12,000 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
32 we D'AUTRES PERSONNES... 11,305 2,730 1,955 800 1,455 1,065 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — . 
33 FAMILLE AUTRE QUE CELLE OU CHEF DE MENAGE........... | 550 180 60 45 65 65 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
34 MULTHEAMILIAUX rennes 1,350 335 260 75 135 145 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
35 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE 1,330 330 260 75 135 140 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 

36 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE.............. 15 5 - - - 5 

37 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. 45,450 8,990 5,035 2,685 7,675 4,105 

38 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT. … 33,405 7,555 3,970 1,900" 5,120 2910 

39 TWO OR MORE PERSONS —- DEUX PERSONNES OU PLUS 


12,045 1,430 1,065 790 2,550 1195 
SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. . | 
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TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


ENGLISH FRENCH OTHER 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME QU GRADE OU DIPLOME NO 


18,940 15,950 2,895 22,080 123,660 2,615 24,180 4.695 1 
14,370 11,150 2,210 17,200 91,990 1,895 19,010 2,765 2 
14,280 11,055 2.175 17,050 91,220 1,865 18,645 2,145 3 
14,245 11,005 2,160 17,005 90,865 1,860 18,565 2740 4 
13.200 10,075 2,015 16.085 83,710 1,655 16,720 2,595 5 
1,040 930 140 920 7,150 205 1,845 145 6 
35 50 20 40 355 5 90 5 7 

95 95 35 145 175 35 365 20 8 

90 95 40 150 770 30 360 2 9 

- - - - 5 - - - 10 
4,570 4,195 680 4.880 31.670 ns 5,175 1930 1 
3,280 3,100 550 3,450 22,565 515 3,940 1825 12 
1,285 1,695 125 1435 9,110 200 1,235 10 13 
3,060 2,655 650 2,605 ns 32,335 15 604 
2.760 2,285 525 2210 600 29,040 145 40 15 
2,745 2275 525 2,200 590 28,640 145 430 16 
2,130 2270 525 2,205 590 28,550 150 435 1 
2,565 2,145 500 2,090 530 26.215 135 35 18 
165 125 25 Ho 60 2,335 10 45 19 
10 5 - - - 95 - -  n 

20 10 5 5 5 400 - 5 21 

20 10 - 5 10 395 - 5 2 

- - - - - - - - B 

300 370 120 395 120 3,300 25 185 24 
225 275 95 300 90 2,510 25 180 25 
70 95 20 95 30 785 5 5 8 
21,650 16,310 . 3,110 23,645 128,740 6,575 39,530 4195 21 
16,655 11,040 2,365 17,695 95,425 4,785 31,265 210 28 
16,510 10,925 2.345 17,565 94,620 4,740 30.775 : 2700 29 
16,470 10,895 2,335 17,515 94,260 4,705 30,630 2685 30 
15,230 10,065 2,150 16,455 86.630 4,290 27,585 2475 3 
1,235 825 185 1,055 7,630 420 3,050 “2102 
45 40 10 50 360 30 . 45 0S 15 33 
140 110 15 130 . 810 . 40 485 CR: 
140 110 20 130 795 40 490 10 35 

- 5 - 5 | 15 - - - 3% 
5,000 5,270 745 …. 5.950 33,310 1,795 8,260 2080 3 
3,625 3,500 585 4,250 23,685 1,315 6,425 1980 38 
1375 1,770 165 1,700 9,625 480 1,840 100 33 


VOIR NOTE(S) À LA FIN OU TABLEAU 4. 
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TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE. SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, FOR 
CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


HALIFAX, NS. — N.-E.: 


1 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 


2 FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES FAMILIAUX … 


3 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX . 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
4 OU CHEF DE MENAGE .. 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS - 
5 AUTRES PERSONNES …........ cee 
WITH ADDITIONAL PERSONS - AVEC 
6 D'AUTRES PERSONNES... ee cee cee teers 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD - 
7 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE....... 


MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
8 MULTIFAMILIAUX .. 


INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD -~ 


9 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ..... 


WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
10 SANS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE. 


11 NON-FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES NON FAMILIAUX. … … 
12 ONE PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT .... ...... 


13 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS 


HAMILTON, ONT.: 


14 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 


15 FAMILY HOUSEHOLOS — MENAGES FAMILIAUX.. : 
16 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNLFAMILIAUK.. 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 


17 DU CHEF DE MENAGE . _ ou 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
18 AUTRES PERSONNES 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
19 D'AUTRES PERSONNES... ......... 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD - 
20 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE. … 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
21 MULTIFAMILIAUX un ue à 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
22 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE 


WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 


23 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE........ 


24  NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. 
25 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 


26 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... a 


KITCHENER, ONT.: 


27 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 
28 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX...... 0. 


29 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX . 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
30 OU CHEF DE MENAGE 


WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 


31 AUTRES PERSONNES. ooo. cecceeesee cnet : 


WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
32 D'AUTRES PERSONNES ... 


FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 


33 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS ~ MENAGES 

34 MULTIFAMILIAUX 

INCLUDING FAMIL 


“HOUSEHOLD HEAD — 


35 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE .....°.. ..... 


WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
36 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE...... . 


37 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX 
38 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 
39 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. 


(BASE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS 


TOTAL DES MENAGES PRIVES 


172,510 


136,865 
135,055 


134,405 
124,335 
10,075 


645 


D ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


LESS THAN GRADE 91} 


N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE) 


GRADES 9-10 
9E-10E ANNEE 


. GRADE 11 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


IE ANNEË 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


16,340 15,575 7,440 6,615 6.815 
13,145 13.085 5,930 5,155 3,510 
12.815 12,775 5,870 5,095 5.470 
12,625 12,710 5,820 5,085 5,440 
10,690 11.200 5.305 4675 4,935 
1,935 1,505 520 410 505 
185 70 45 15 20 
330 305 65 65 45 
330 310 65 60 45 
3,195 2,495 1,505 1,455 1,305 
2,405 1,820 1,110 930 935 
790 670 395 525 370 
44,650 30,980 10,885 27,480 13,085 
34,220 25,750 8.855 21.670 10.480 
33,450 25,410 8.745 21,480 10,370 
33,125 25.315 8.720 21,400 10,345 
29,645 23,380 8,125 20,075 9,675 
3,480 1,930 595 1,325 670 
325 ss 25 80 25 
770 345 110 190 105 
755 345 110 185 105 

10 - - - - 
10,425 §,225 2,030 5,820 2,605 
8.740 4,295 1.635 4,650 2.145 
1,690 930 395 1,170 460 
23,865 15,270 4,940 11,995 6,120 
18,395 12,850 4,070 9.510 5,040 
17,930 12,720 4,040 9.415 5.010 
17,860 12,670 4,025 9,385 4,985 
16.025 11,700 3,720 8,850 4665 
1,835 965 300 530 320 
135 50 20 35 20 
410 135 25 95 30 
405 135 25 95 35 
5.465 2,420 870 2,485 1.080 
4.595 1,870 655 1,825 845 
870 545 215 665 240 
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TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT. AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ OIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME No 


9.330 7,180 1.600 10,985 74,955 2,865 2,445 1580 1 
6.920 5,170 1,180 8.180 58.915 2255 2.080 105 2 
6815 5,130 1.160 8.110 57,995 2195 2.025 105 3 
6,785 5.110 1,180 8085 57.610 2,180 2.015 105 4 
6270 475 1.070 7635 51,825 1,960 1.755 605 

515 385 90 450 5,785 215 260 OG 
25 20 - 30 385 15 5 - 7 
100 40 15 65 915 55 55 - 8 
100 35 15 65 920 60 55 - 9 
- - - - - - - - 10 
2415 1,980 420 2805 16.040 615 365 50 
1,610 1,295 295 1,960 11,205 405 255 45 12 
805 685 130 840 4.835 205 110 50 

14,255 12,460 3,055 15,660 132,195 3,315 33,380 305 14 

11,040 9670 2510 12,665 103.570 2680 28,520 20% 15 

10,950 9,580 2485 12,585 102.575 2665 2745 2070 16 

10.915 9,545 2475 12.565 102,115 2.660 27.580 2060 17 

10.215 8.940 2.330 11,945 95,190 2.840 24,785 195. 18 

695 605 145 620 6.925 25 2.790 150 19 
35 3 5 20 460 5 165 10 20 
100 90 25 80 995 15 780 2% 2 
95 90 25 80 995 15 70 2% 2 

- _ _ _ - - 10 - 2B 
3,215 2190 545 2.995 29.230 635 4.855 93024 
2.650 2,190 450 2370 23,870 525 3,860 80 2% 
560 600 g5 620 5,360 110 1.000 55  % 
7,625 7425 1,385 9,260 67.685 1,630 17,140 145 21 
5,900 5400 1.110 7.280 52.965 1,330 14,295 5 2% 
5,845 5355 1,095 7.205 52.515 1310 13.920 925 2 
5,340 5,335 1,095 7.190 52,280 1310 13.870 920 30 
5,455 4,970 1,045 6,865 48,825 1.200 12,435 wo 3 
385 365 50 325 3460 115 1,435 832 
5 20 - 5 235 5 50 ÿ 3 

60 50 15 40 450 15 380 0 4 
60 50 15 35 450 15 380 10 3% 

- - - - - - - -  % 
1.720 2,025 275 2.085 14,720 300 2,840 #5 7 
1,330 1,345 215 1,485 11,280 225 2205 40 B 
395 680 60 530 3440 80 635 5 3 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 4. 


NO. 


1 


2 
3 


4 


5 


6 


7 


9 


10 


Il 
12 
13 


14 
15 
16 


27 


28 
29 


38 
39 


SEE 
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TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, FOR 
CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


‘(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %i) GRADES 9-10 GRADE 11 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT |  SE-10E ANNEE IE ANNEE 
LA SE ANNEE(1) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


LONDON, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 91,770 17,175 15,370 5.435 15,535 1,45 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 68,070 12,905 12,250 4,325 11,875 5,410 
ONE—FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX 67,430 12,710 12,120 4,300 11,775 5,370 


FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE ren 67,175 12,605 12,080 4,285 11,740 5,365 


AUTRES PERSONNES 62,515 11,320 ILUS 4,000 11.045 5.045 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES .00...0..cccccssssssessnsees ns 4,660 1,285 965 285 700 315 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE.......... 255 105 35 15 35 5 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX ...-sscsesesseccssesssseeenseesneessnseeenteesetes 635 200 130 20 95 35 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENACE ............. 635 195 130 20 100 4 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MERAGE....... 5 - - - - - 
RON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX 23,705 4,865 3,125 1.110 3,660 2.030 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 18,395 4170 2,520 850 2,730 1,575 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS 5,310 695 600 260 930 460 
MONTREAL. QUE.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 924,645 306,225 142,700 74,895 70,095 61.860 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX os 706,650 “232,775 114,125 58.060 51,965 49,450 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ........ 697,640 228,335 112,910 57.440 51,500 48.965 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE oo. cscccsssessssssennsesieneenee 695.385 227,130 112,585 57,315 51.380 48,870 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES... hou 634,945 202,330 102,525 53,025 47,390 45,085 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC | 
D'AUTRES PERSONNES. ccccccenseeceesnee 60,440 24,795 10,065 4,290 3,990 3,785 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........ 2,260 1,205 320 et) 120 100 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX cscccccecscccesssessssnstsnasennaseensneneee - 9,005 4,440 1,220 615 470 485 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............. 8,970 4,425 1,220 610 460 45 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE......... … 35 15 - - 10 - 
NONFAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. 218,000 73,445 28,570 16,835 18.125 12,410 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 176,120 60.130 23,085 13,685 14,380 9,915 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 41.880 13,315 5485 3,145 3,785 2.495 
OSHAWA, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MEWAGES PRIVES....... 41,450 10,395 8,640 3,135 6,505 3,125 
FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES FAMILIAUX.............. 34,745 8,280 7,500 2.690 5,565 2,705 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX … 34,225 8,095 7,390 2.655 5,495 2,680 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE 2... cccccssscesesinseeesnnnene 34,120 8,045 7,360 2,650 5,485 2,680 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES... 0 occcccccccceeece Dune 31,560 7,225 6,780 2,440 5,190 2,495 
WITH ADDITIONAL PERSONS - AVEC 
D'AUTRES PERSONNES o.....ccccccssessessescncesscsteee 2,555 820 575 205 300 185 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE......... 105 55 25 10 10 5 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES 
MULTIFAMILIAUX ococccccscesestsssstnes snsttiestevennsee 520 185 119 35 70 5 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE . 515 185 110 35 70 3 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENACE... - - - - - - 
6,705 215 1,145 45 940 420 
… 5,280 1,735 925 360 690 300 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 1,825 385 215 85 255 us 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. 
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TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET-LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


~ ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


8,630 8,335 1470 11,790 71400 1260. 10.895 220°" 1 
5,810 5,595 1,130 8,770 56,600 875 9,225 1,365 2 
51760 5,560 1,125 8710 56,150 830 9,090 135 3 
5,730 5,540 1,120 8695 55,940 875 9,000 1355 4 
5405 5.235 1,060 8,285 52,280 810 8.150 1280 5 
325 305 60 a0 3.660 7 “350 . 5 6 
30 20 - 5 - 210 - 50 - 7 
50 40 5 55 455 - 180 0 8 
50 . 40 5 55 455 - 10 - “9 9 

- - - - - - 5 - 10 

2.820 2.740 340 3,025 20,805 380 1670 80 
2.205 1,855 260 2.235 16,090 270 1,300 740 12 
620 380 80 790 4715 115 370 0 

54,520 gL,810 24,145 97,805 202,680 590,490 103,920 . 1550. 14 

40,680 66,405 18,495 74.695 145,725 454,565 87.545 . 18810 15 

40,340 65,720 18.325 74.105 144,195 460.165 84,590 “18685 16 

40,230 65,615 18.295 73,960 143.715 448,710 34,320 : 18840 17 

37.305 61.175 16,975 69.145 131,925 410,820 74,760 MO 18 
2.935 4,435 1.325 4815 11.790 37,885 9.560. 1206 19 
uo Ho 30 145 485 1455 270 . 50 2 
340 685 170 590 1,530 4,400 2.985 1% 2 
340 680 170 585 1,520 4375 2.950 Loe 1% 2 

- - - 5 10 20 5 . - 3 

13,845 25,405 6.250 23.10 56,965 . 136,925 1635 nu. : 8/40 24 
11.030 20,115 5,025 18,750 47,130 107.395 13.380 - 820 
2810 5290 1230 | 4365 9.840 28.530 2.995 "52026 
3.780 2.655 645 2,570 33,560 1080 625° sooo 
3.100 2260 . 510 2.130 “27,905 960 5,450 40 2 
3065 223 505 2.100 - 27,520 950 £5,335 40 2% 
3,065 2240 505 2,095 27.430 945 530. 20 30 
2855 2.115 480 1.975 - 25,440 855 4865 #0 3 
210 120 20 120 1,990 90 45 20 «2 

- - - 5 90 - . 5. - 4 
35 25 5 - 30 385 0 115 5 4 
3 5 5 30 385 | 10 15 5 3% 
- - - - - - - -  % 
615 390 135 440 _ 5.660 120 750 6 
520 305 95 5 4455 80 580 160 B 
155 80 40 9 . 120 4 175 . 0 39 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 4. 


NO. 


36 


37 
38 
39 


SEE 


4-7 93-830 


TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, FOR 
CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


GRADES 9-10 
9€-10E ANNEE 


GRADE 11 
HE. ANNEE 


GRADES 12-13 
WE=13E ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LI'SS THAN GRADE 9(1) NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES) N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(L) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


OTTAWA — HULL, ONT., — QUE.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 225,105 43,620 28,905 13,640 33,645 14,905 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILTAUX 168,500 33,290 23,040 10,700 24.215 11,200 
ONE—FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ... 166,705 32,620 22.185 10,615 24,035 1S 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE - 
DU CHEF DE MENAGE .... 165,820 32,320 22,655 10,565 23,910 11,085 
WITHOUT ADDITIONAL PE ‘ 
AUTRES PERSONNES... 152.285 28,665 20,535 9.700 22,095 10.275 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES veo 13,530 3,655 2,120 860 1,820 815 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE.......... 890 295 135 45 130 2 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX D ane cn annee ve 1,795 670 255 90 185 85 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD ~ . 
Y COMPRIS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE ........... . 1,790 670 260 90 180 85 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE............... Le 5 - - - - 5 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX. 56,605 1033 : 5.860 2,935 9,425 3,705 
ONE PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT... 42,565 8,495 4,545 2,135 6,790 2,655 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 14,040 1,830 1,320 800 2,635 1,050 
ONTARIO (PART): 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES.... 174,305 28.060 20,555 10,110 28,600 11,485 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX cc... 126.255 20.410 15,880 7,685 20,180 "8260 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ....... 124,945 20,015 15,695 7615 20,010 8,200 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE ue ere 124,225 19,810 15,585 7,575 19,890 8,175 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES... e cee ee eee 114,145 17.510 14,115 6,960 18,345 7,545 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC . 
D'AUTRES PERSONNES. ee veeeee 10,085 2.300 1470 620 1.545 630 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........ 720 . 205 110 40 ns 20 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX ne eee cree 1.310 400 : 185 65 175 60 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE … … … 1,305 395 185 65 170 65 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — . 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ooo... - - - - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX......... = 48050 7,650 4,680 2,430 8,425 3,225 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 36,500 6,395 3,750 1815 6.155 245 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS... 11,555 1,260 930 615 2.270 885 
QUEBEC (PART): 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES.... 50,800 15,555 8,345 3,530 5,040 3,420 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX........... … 42245 12.880 7.165 3,020 4,040 2,940 
ONE-FAMILY HOUSEHOLOS — MENAGES UNIFAMILIAUX ... ... 41,760 12.600 7,090 2.995 4,030 2915 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
OU CHEF DE MENAGE . 41,590 12,510 7,070 2,990 4,020 2910 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — 
AUTRES PERSONNES... .. ........ 38,145 11,155 6,420 2.745 3,750 2,720 
WITH ADDITIONAL PERSONS - AVEC 
D'AUTRES PERSONNES. oo. ccs ccccessssssseee veesssee 3,445 1,355 650 240 265 185 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE....... 165 95 35 10 10 5 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX nn eu ce un . 485 275 5 25 10 #5 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — | 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............ 485 275 75 30 10 20 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — : 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ........... . 5 - - - - 5 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX........ 8,555 2.675 1,185 510 1,005 480 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT............... 6,070 2,100 795 325 635 315 
TWO OR MORE PERSONS ~ DEUX PERSONNES OU PLUS....... 2485 575 385 185 365 165 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. 


4-8 93-830 


TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


17,595 23.825 5,040 43,940 124,330 76,420 18,055 6305 1 
12,665 16,790 3,830 32,760 90,115 59,060 14,875 4455 2 
12,565 16,690 3.755 32,490 89,330 58,400 14,550 485 3 
12,500 16,625 3.775 32,385 88,850 58,075 14,475 4415 4 
11,595 15,385 3,500 30,545 82,185 53.145 12,760 1955 
905 1,245 215 1.840 6.665 4,925 L715 25 6 
65 65 20 + 105 480 330 ‘ 70 10 7 
100 100 35 270 185 655 | 325 3 3 
100 100 40 275 785 655 320 % 9 
- - - - - - - - 10 
4,930 7,035 1.210 1,175 34.215 17,355 3,185 1850 
3,745 4,820 925 8,445 25,925 12,535 2400 1705 12 
1,185 2215 280 2735 8,290 4.820 780 140 1 
14,245 19,090 4,050 38,105 116,460 36,610 7 16655 * 4,580 14 
9,865 12,935 3,030 28,015 83,565 25,925 13,635 3135 15 
9.780 12,875 : 3,000 21.160 82.860 25,630 13,345 35 16 
9,715 12.820 2.390 27,665 82,395 25,450 13.275 3106 1 
8.990 11,835 2.160 26.080 76,240 23,245 1,705 . 290 18 
725 985 230 1.580 6.160 2,200 1,570 150 is 
65 50 15 95 460 180 65 10 20 
85 60 .30 255 ° 70 300 290 : 15 2 
85 60 30 255 . 700 300 ‘ 285 ” . ® 2 
- - - - - - 5 - 2 
4,385 6.155 1,015 10,085 32,895 10,685 3.025 1450 24 
3,380 4,225 795 7.645 24,920 7,950 2,285 1335 25 
1,000 1.930 225 245 7,970 2.735 735 - MS 26 
3,445 ans 990 5,835 1.870 39.805 1,395 LS 2 
2,805 3,855 795 4750 + 6,550 33,135 1.245 | 1325 2% 
2.785 3815 795 4,730 6.465 32.715 > 120 1310 29 
2,790 3,805 785 4.720 > 6,455 32.630 1,200 1310 30 
2,600 3,590 740 4,460 5,945 29,905 1,060 1240 à 
185 255 50 255 510 2725 145 mn 3% 
- 10 - 10 15 150 5 5 3 
15 40 10 15 80 360 35 10 34 
15 35 5 15 85 355 35 10 35 
- - - - - - - - 3 
545 880 190 1,090 1,325 6675 160 400 37 
365 595 135 800 1,005 4,585 10 370 3% 
180 285 60 290 315 2,090 50 3 3 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 4. 


NO. 


1 


2 
3 


4 
5 
6 
7 


9 


19 


1 


12 
13 


14 


15 
16 


34 


37 


38 
39 


SEE 


4-9 93-830 


TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE.OF HEAD, FOR 
CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 
ME ANNEE 


GRADES 12-13 
12E—13E ANNEE 


NON—UNIVERSITY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(1) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


QUEBEC, QUE.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 164,615 50,785 24,540 10,800 15,480 . 11,220 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX............... . . 130,445 40,295 20.100 8,660 11,705 9,220 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX ... 129,340 39,765 19.915 8,605 11,625 9,155 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD ~ FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE ue ~ 128,930 39,535 19.870 8,580 11,595 9,145 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES... ue 118,965 35,385 18,185 7,95 10.830 . 8520 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES... 9,970 4,145 1,680 615 760 620 
FAMILY OTHER THAN THAT - 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... 405 235 50 30 30 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES . 
MULTIFAMIL EAUX csccccsscssseressseerssseersessesteeseteee . 1,105 .. 530 185 60 80 70 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............... = 1,105 535 185 60 80 65 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD ~ 
SANS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE - - - - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX 34,175 10,490 4,440 2,135 3.775 2,000 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 25,745 8,270 3,535 1,580 2775 1,400 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS.. 8,430 2215 925 555 1,000 605 
REGINA, SASK.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES 49,195 11,610 7,585 3,490 1655 3,890 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX a 37,030 8,315 6,085 2810 5,745 2,760 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX........... 36,650 8,180 6,015 . 2795 - 5,700 2,740 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE . 
DU CHEF DE MENAGE une 36,530 8.130 5,985 2,770 5,695 2,730 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES 33,625 7,300 5,440 2,535 5,335 2,495 
WITH ADDITIONAL PERSONS — 
D'AUTRES PERSONNES ........ccccssccccsssecessssseesssssseeseee à 2,905 830 545 235 360 235 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE.......... 120 50 25 5 10 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX ES 380 135 70 35 40 20 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE 35 . 130 15 30 40 20 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE............ 5 5 - - -" - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX. 12,770 3,295 1,500 685 1915 1,130 
ONE PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT... 9,945 2,805 1,265 530 1350 . 870 
TWO OR MORE. PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS.. 2,825 7". 490 235 150 560 260 
SAINT JOHN, N.B. — N.-B.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MEMAGES PRIVES....... 34,090 9,165 6.325 3,060 3,655 2,680 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 26,945 7,580 5,100 2,420 3,065 2,205 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS -— MENAGES UNIFAMILIAUX 26,535 7,425 4,995 2,395 3,050 2.170 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE .... . 26.340 7,345 4,955 2,390 3,035 2,160 
WITHOUT ADDITIONAL PE 
AUTRES PERSONNES... 23,555 6,345 4,335 2.130 2,830 1,955 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES. PERSONNES .0.0....ccccsssccsssssescsseecsessenen 2,185 1.000 620 260 200 210 
“FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... 195 85 40 10 15 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS -- MENAGES 
MULTIFAMILIAUX 405 155 Ho 25 15 30 
INCLUDING FAMILY - 
Y COMPRIS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE ............. 405 + 155 105 30 20 30 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE....... 5 - 5 - - - 
NONFAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX............ 7,145 2,180 1225 635 590 40 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT 5,355 1,660 930 505 415 350 
TWO OR MORE PERSONS ~ DEUX PERSONNES OU PLUS. 1,790 520 . 290 135 165 . 130 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. 


4 — 10 | 93-830 


TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF. 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 
MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE QU DIPLOME NO 


13,335 14,630 2,490 19,330 5,025 154,645 1,320 360 1 
9,880 11,130 3,495 15,945 3,685 123,250 1,100. 2,405 2 
9,845 11,090 3470 15.870 3,660 122,220 1,070 2390 3 
9,830 11.075 3465 15,850 3,640 121,825 1,070 230 4 
9235 10,415 3,290 15,125 3410 112,358 965 220 5 
595 660 170 720 235 9475 105 155 6 
2 15 5 20 15 395° - - 7 
40 40 5 ‘80 20 1.035 30 2 8 
40 5 2 80 20 1,035 35 15 9 
- - - - - - - - 10 
3465 3,500 995 3,385 1,340 31.390 215 120 
2525 2370 760 2535 1,075 23,360 175 M012 
925 1,130 230 345 215 8,035 40 & OB 
4,155 4,515 1,255 5.635 38,490 935 9,408 gO 
2,800 3,165 955 4,400 28,815 675 7,005 540 15 
2775 3,130 950 4,380 28,515 680 6.925 540 6 
2,770 3,120 950 4,370 28,430 670 6,895 55 17 
2,580 2,890 890 4,165 26,235 590 6,305 500 18 
195 240 60 205 2,200 5 595 3% 19 
10 5 - 10 80 10 30 - 2 
5 5 5 % 305 - 5 - 4a 
28. 35 5 % 300 - 75 - 2 
- - - - 5 - - - 3 
1,360 1,350 300 1230 9,670 255 2,405 #0 24 
1,055 890 225 350 7,340 200 1,995 410 25 
305 455 7 285 2.335 55 410 2  % 
3,580 2,200 505 2,325 30,080 2,305 : 600 110 2 
2,680 1,685 315 1,830 23,745 1,880 500 #0 2% 
2650 1,675 370 1,805 23,370 1,855 40 825 29 
2835 1,665 370 1,795 23,200 1,840 45 25 3 
2430 1,530 335 1675 20,775 1615 ano 760 31 
205 135 40 120 2,420 225 65. 5 
15 10 - 10 165 10 15 5 3 
30 10 5 3 375 30 5 - +34 
30 10 10 20 370 5 5 5 3 
_ _ _ _ _ _ Es _ 36 
900 515 130 495 6,340 425- 100 25 4 
675 375 90 350 4,740 270 “85 255 3 
220 140 40 140 1.595 155. 20 15 39 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 4. 


NO. 


Hy 
2 


14 


15 
16 


17 


37 
38 
39 


SEE 


4-11 93-830 


TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, FOR 
CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON. SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVESÏ- N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 GRADE 11 


NE ANNEE 


GRADES 12-13 
HE-ISE ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


SE-10E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


SASKATOON, SASK.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 44,800 10,485 6,025 2,660 6,380 3,135 
FAMILY HOUSEHOLDS ~ MENAGES FAMILIAUX.. 00... cesses 32,340 7,335 4,775 2,040 4615 2,180 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX . … … 32,045 7,230 4,730 2,025 4,575 2160 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE ooo cceescecceseccesseeeeete 31.880 7.160 4710 2010 4,565 2,155 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES... catceunnen os 29,285 6,430 4,260 1,855 4,285 1,950 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES. ccccccccceccesssseusetsneees oe 2,600 725 450 155 315 205 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD - 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE......... 160 70 20 15 15 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES 
MULTIFAMILIAUX ecco nn gran eos 235 105 & 15 35 20 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ....°........ 300 105 40 15 35 15 


WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 


SANS tA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE.... 0.00.2. - - - - - - 
12,460 3,155 1,250 620 1,770 955 
9,340 2,685 1,000 465 1,235 660 
3.125 470 250 150 535 295 
ST. CATHARINES — NIAGARA, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 97,395 29,595 18,680 6,680 14,965 6,260 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 78,495 22,800 15,750 5,560 12,150 5.230 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX 77,615 22,425 15,595 5,930 12,040 5,185 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE .......... 17.220 22,215 15,535 5,525 12,000 5,170 
WITHOUT ADDITIONAL PERSON: 
AUTRES PERSONNES... 72,085 20,330 14,460 5.160 11,320 4,890 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC . . 
D'AUTRES PERSONNES... sects teeters reneeee 5,135 1.890 1,075 365 675 280 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD - 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... 395 205 55 10 40 15 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMIL TAUX... Dis 875 375 160 30 110 45 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............... 875 370 155 25 110 . 4 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — . 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE. 2. - 5 - - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX. 18,905 6.795 2,930 1,115 2,820 1,045 
ONE PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT... 15,865 5,825 2,455 890 2,355 900 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU P 3.035 965 480 225 465 150 
ST. JOHN'S, NFLD. — T.-N.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 36,800 10,050 6,885 5.825 465 2,225 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 31,875 8,780 6,095 5,065 410 1,985 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX 30,715 8,245 5,830 4,905 405 : 1,965 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE ‘ 
DU CHEF DE MENAGE ooo cc ceeaeeceeneaeeneereees 30,415 8,095 5,755 4,870 405 1,955 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS . . 
AUTRES PERSONNES... eetieeee ete ~ 26,415 6,745 4,980 4,290 355 : 1,730 
WITH ADDITIONAL PERSONS - AVEC 
D'AUTRES PERSONNES... eee 4,000 1,345 780 585 50 225 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE 300 155 70 35 - 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES 
MULTIFAMILIAUX se 1,155 535 270 160 5 20 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE OU CHEF DE MENAGE ............. . 1,145 525 270 155 10 20 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE 0 5 - - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX. 4,930 1275 795 765 60 240 
ONE PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT . 3,105 855 510 | 485 50 130 
TWO OR MORE PERSONS - DEUX PERSONNES OU PLUS.......... 1,825 415 285 275 10 110 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. 


4-12 93-830 


TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH FRENCH OTHER 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE 


NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
QU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


4,480 4,710 925 5,945 33,515 1,125 9,125 -80 1 
3,020 3,085 670 4,620 24,180 810 6,765 580 2 
2,990 3,065 665 4,600 23,990 795 6,680 5803 
2,980 3,045 665 4,590 23,860 790 6,650 5804 
2,745 2815 625 4355 22.015 690 6,045 5355 
240 230 40 235 ; 1,845 95 610 45 6 
10 20 - 10 130 5 5 - 7 

35 25 5 % 195 20 85 - 8 
30 25 - 5 195 20 90 - 9 

- - - - - - - - 10 
1.460 1,685 260 1,325 9,395 310 2,360 390 il 
1.080 1,065 175 985 6,855 200 1,925 355 12 
380 620 85 340 2,540 110 435 3% 1 
6.900 6,260 1,405 6,630 70,250 5,175 20,190 1780 14 
5,505 4925 1,150 5,415 55,990 4410 16.900 1200 15 
5,445 4875 1.45 5375 55,505 4,330 16,585 119516 
5,425 4,855 1,135 5,355 55,210 4,325 16,500 119 17 
5,180 4,590 1,075 5,080 51,765 3,965 15,255 1100 18 
240 265 60 275 3,440 360 1,240 95 19 
20 25 10 20 290 10 90 5 20 
65 50 10 40 485 75 315 - a 
65 45 10 45 485 75 310 5 2 

- - - - - - 5 - 2B 
1,395 1,335 255 1215 14,265 765 3.295 580 24 
1,225 1,060 215 950 11,980 590 2.145 54525 
170 280 40 265 2,280 170 550 30 26 
3,855 2,925 755 3,810 35,610 90 550 555 27 
3,365 2415 650 3,15 30,915 75 495 400 28 
3,300 2370 635 3,065 29.795 70 465 395 29 
3.285 2,355 625 3,070 29,495 70 465 385 30 
2,885 2,105 535 2,190 25,590 70 395 355 31 
400 255 95 215 3,910 - 70 25 3 
15 15 5 - 295 - - 5 3 
0 40 10 45 1.120 - 25 10 3x 

70 40 10 50 1115 - 30 5 35 

- - - - 10 - - - 8 
485 515 10 700 4,695 25 - 60 : 155 37 
270 260 85 460 2935 15 35 120 3% 
215 250 25 240 1,755 5 20 35 39 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 4. 
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TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF. HEAD, FOR 
CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 :: 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
. +. GENRE DE MENAGE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES{ N'AYANT PAS ATTEINT SE-10E ANNEE HE ANNEE 12E-13E ANNEE ‘ 
LA 9E ANNEE(L) WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


SUDBURY, ONT.: 


1 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 45,710 15,900 8,795 2,700 5,890 2,738 
2 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 38.320 13,160 1.155 2370 4,870 2,320 
3 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX . 37,920 12,950 7.665 2345 4,850 2,305 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
4 DU CHEF DE MENAGE .o.....cccsscssssenstenseeesnesincee . 37,795 12,895 7,645 2,340 480 2.300 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
5 AUTRES PERSONNES... . 35,045 11,700 7,105 2,155 4,540 2,195 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
6 D'AUTRES PERSONNES... ees steneeustnnetin 2,750 1,185 530 180 295 105 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
7 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... . 120 55 5 10 5 5 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
8 MULTIFAMILIAUX nue 400 215 90 20 2 10 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
9 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE 395 210 90 15 25 10 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
10 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE............ . - - - - - - 
11 NONFAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. 7,390 2,745 1,045 330 1,020 420 
12 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 6.110 2,390 835 240 820 365 
13 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OÙ PLUS... 1.280 355 155 95 200 55 
THUNDER BAY, ONT.: 
14 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 37,260 12,005 6.805 2,160 4,870 2,270 
15 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX.......... 23,475 9,005 5,735 1,760 3,965 1.840 
16 ONE-FAMILY HOUSEHOLOS — MENAGES UNIFAMILIAUX . 29,045 8,840 5,645 1,740 3,905 1,820 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
17 DU CHEF DE MENAGE oo... cccceccccecsstsnseesseensen . 7 28.840 8,785 5.590 1.730 3875 1.810 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
18 AUTRES PERSONNES... 26.290 1.190 5,050 1,605 3,580 1,700 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
19 D'AUTRES PERSONNES... cccccccstsessssessseeussernne 2,550 975 545 125 300 HS 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
20 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE.......... 205 70 $5 5 2 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
21 MULTIFAMILIAUX.. 435 170 90 20 60 20 
INCLUDING FAMIL - 
2 Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE 435 170 95 20 60 2 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
23 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE........ 5 - - - - - 
24 NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.. 7,780 2,995 1,070 400 905 435 
25 ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 6.180 2,500 855 325 70 325 
26 TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PL 1,595 500 215 75 195 105 
TORONTO, ONT.: 
27 TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 909,530 210,980 129,820 51,375 143,480: 72,050 
28 FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 694.130 167,245 103,430 39,645 107,325 54,920 
29 ONE-FAMILY HOUSEHOLDS = MENAGES UNIFAMILIAUX . 672,770 156,835 100.905 38.885 105,095 53,695 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
30 DU CHEF DE MENAGE oo. .cccscccsssesessesnsstseeeseen 667,970 154,885 100,175 38,660 104,455 53,415 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS ~ SANS 
31 AUTRES PERSONNES... 597,735 134,025 89,325 34,790 94,670 48,130 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
32 D'AUTRES PERSONNES .2....0...ccccccccsseesessssssessssesneee - 70235 20,865 10,845 3,870 9,790 5,285 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD - 
3 FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE.......... 4,805 1,945 730 225 640 DE 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES 
34 MULTFAMULAAUX 21,355 10.410 2,525 770 225 . 1,230 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
35 Y COMPRIS LA FAMILLE: DU CHEF DE MENAGE "21210 10,345 2.505 760 2215 1,230 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
36 SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE............ 140 65 5 5 5 5 
37 NONFAMILY HOUSEHOLDS - MENAGES NON FAMILIAUX...1 (215,405 43,735 26,395 11,730 36,155 17,125 
38 ONE. PERSON ONLY - UNE PERSONNE SEULEMENT... 164,470 35,690 20,665 8,880 ° 27,030 12,870 
39 TWO OR MORE PERSONS ~ DEUX PERSONNES OU PLUS ¥ 50,935 8,045 5.725 2.850 : 9,125 4,256 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. 
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TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEE, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


NON UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


10 


21,345 
16,100 
5,245 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 4. 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
QU DIPLOME 


22,495 


17,110 
16,830 


16,755 : 
15,115 
1,640 


70 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


117,795 


87,815 
86,350 


“86,020 
78,735 
7,285 


335 


29,975 
22,190 
7,185 


ENGLISH 
ANGLAIS 


- 26,130 


20,770 
20,465 


20,340 
18,715 
1.625 


130 


305 


- 642,830 


471,240 
463,315 


460,145 
417,880 
42,270 


3,160 


7,925 
47,875 


45 


. 171,595 


130,935 
40,655 


FRENCH 
FRANCAIS 


13,730 


11,850 
11,710 


11,685 


10,820 


15,510 


11,240 
11,080 


11,015 
9,775 
1,249 


65 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


OTHER 
AUTRES 


6,965 


5.795 
5,725 


5.680 


5,200 


224,750 
193,930 


180,960 . 


179,470 


153,980 


25,495 


‘ 1,485 


12,965 


12,880 


‘ 85 
30,820 


22,460 
8,360 


NOT STATED 
NON OECLAREE 


1,000 Hy 

675 

670 
665 4 
625 5 
40 6 
5 7 
5 8 
5 9 
- 10 
325 nl 
295 12 
30 13 
520 4 
345 15 
340 16 
340 7 
315 18 
25 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
1807 24 
165 25 
~ 15 26 
26,440 2 
17,730 28 
17,425 29 
17,335 30 
16,100 31 

nt 
"1 1230 32 
' 1 
95 33 
‘ l 

305 34 
300 35 
5 36 
1 8715 ‘ 37 
7,955 38 
' 765 39 


38 
39 


SEE 
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TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, FOR 
CENSUS METROPOLITAN AREAS. 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD NON-UNIVERSHTY 


GENRE DE MENAGE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1} GRADES 9-10 GRADE 11 


LIE. ANNEE 


GRADES 12-13 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 9E-10E ANNEE 12E-13€ ANNEE 


LA 9E ANNEE(!) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


VANCOUVER, B.C. — C.-B.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 407,560 72,210 56,300 25,035 74,160 37,050 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 289,540 49,675 42,100 18,335 52,245 27,620 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX . . 284,040 48,225 41,230 18,055 51,415 27.195 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE ................ nn ea . 282.460 47,145 41,010 17.965 51.165 27,090 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES... veseeseeerne 257,550 42,570 37.035 16.415 46,970 24,825 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES... ves ese coreneseee . 24,915 5,175 3.975 1,555 4,195 2265 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE OU CHEF DE MENAGE 1.575 475 225 85 255 105 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX eee . 5,500 1455 870 280 830 425 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............ . 5,460 1435 870 280 820 430 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE . 40 20 - - 5 - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX . 118.020 22,535 14,195 6.100 22,515 10.230 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT . 94,910 19,705 11,830 5.325 17,780 8,155 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS 23.105 2.830 | 2365 1,370 4,735 2,075 
VICTORIA, B.C. — C.-B.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 81,005 12,965 12,270 5,485 15,270 7,025 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX........ . 56,455 8.460 8.965 4070 10.460 5,040 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX …… 55,790 8,310 8.850 4035 10,380 5,005 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE es . 55,535 8.265 8.815 4,030 10,315 4,990 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES, ue rue 51,650 7575 8,120 3,700 9,705 4,630 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES ee 3,880 685 700 325 610 360 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE. 260 45 35 10 65 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MULTIFAMILIAUX re ns 665 150 u5 30 80 35 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ............. "665 150 15 30 80 5 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE........ - - - - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.... 24,545 4,505 3,295 1,415 4810 1,990 
20,320 3,950 2790 1,165 3,920 1,615 
4235 550 505 245 895 375 
WINDSOR, ONT.: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... 80,195 23,355 13,660 5,280 12,400 6,625 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 62.110 16,785 11.240 4,355 9,745 5,255 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX … 61.370 16.485 11,135 4310 9,650 5,180 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE es 61,075 16.340 11,085 4,300 9,615 5,165 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES. 56.690 14,890 10.295 4,050 8,970 4815 
WITH ADDITIONAL PERSONS — AVEC 
D'AUTRES PERSONNES ee 4,390 1.445 195 250 640 350 
FAMILY OTHER THAN THAT OF HOUSEHOLD HEAD — 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... 295 145 45 15 35 10 
MULTIPLE FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES 
MUETIFAMILIAUX ST 740 . 300 105 40 95 75 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE . 735 300 105 40 100 5 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE... a - - - - - - 
NON-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX.......... 18,085 6,565 2420 920 2,650 1,375 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... . 15.125 5,590 2.070 785 2,180 1,090 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS.......... 2,955 975 350 135 470 280 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 4. 


4 — 16 93-830 


TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


F RANCA 1S 


OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


AUTRES 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 


QU DIPLOME NO 


40,485 45,010 9,045 46.860 308,880 7,155 15,315 15,550 1 
29,050 29,300 6.565 34,640 216,830 5,260 59,655 779 2 
28,595 28,840 6,450 34,040 213,890 5,205 57,210 1130 3 
28,455 28,675 6.425 33,920 212,770 5,175 56.810 7170 4 
26,295 26,200 5,850 31,285 195.815 4.700 49,850 7199 5 
2,165 2375 575 2635 16.960 475 6,965 515 6 
135 160 30 15 1,120 30 400 OT 
455 460 15 605 2,935 55 2445 6 8 
455 ; 465 10 600 2,920 55 2,420 69 

- - 5 5 15 - 20 - 10 
11,435 15,710 2,480 12.220 92.055 2,495 15,715 7350 Il 
9,185 11,670 . 2,020 9,240 72,915 1,915 12,685 7400 12 
2,250 4,045 460 2,985 19,140 585 3,030 350 13 
8.165 8.810 2,135 8,890 70,708 1175 7,005 2120 14 
5,570 5,710 1,540 6.640 49.130 785 5,395 1155 15 
5,495 5,630 1,520 6.565 48.650 715 5,220 1145 16 
5,490 5,585 1,510 ” 6,535 48.440 5 5,185 1135017 
5,200 5,195 1.395 6,125 45,190 730 4,660 1080 18 
285 390 Ho a5 3,245 45 530 6019 

5 40 10 30 220 - 35 5 2 

80 85 20 70 475 10 170 10 2 

75 85 25 5 475 10 170 5 2 

- - - - - - - - 2B 
2,585 3,095 595 2.250 21,580 390 1.615 go 24 
2,185 2410 505 1.775 17,760 315 1,335 905 25 
400 690 95 480 3,810 75 285 60 2% 
5,035 6,180 1,310 6,355 55.460 CE 15,375 1m 
3,840 4,820 1,100 4,970 42,905 5,715 12,360 1125 28 
3,805 4,770 1,100 4.940 42,510 5,660 12,085 1s 29 
3,795 4.755 1,090 4,925 42,320 5,630 12,010 Ls 30 
3,585 4430 1,005 4,645 39,660 5,175 10.820 1039 31 
215 320 85 215 2.660 450 1,190 85 32 
10 20 - 10 190 35 70 - 3B 

35 45 5 35 400 55 275 10 34 

35 45 5 35 395 55 280 5 38 

- - - - - - - - % 
1.200 1.360 210 1.385 12,555 1,875 3015 64 3 
1,020 1065 175 1.155 10,500 1,525 2,515 585 38 
175 295 35 235 2,055 345 500 539 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 4. 


NO. 


1 


2 
3 


4 


5 


6 


7 


9 


10 


Il 


12 
13 
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TABLE 4. PRIVATE HOUSEHOLDS BY TYPE, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER TONGUE OF HEAD, FOR 
* CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TYPE OF HOUSEHOLD 
GENRE DE MENAGE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(i) 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON—UNIVERSITY 
SE-10E ANNEE TIE ANNEE 12E-13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WINNIPEG, MAN.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS - TOTAL DES MENAGES PRIVES....... "- 197,300 47,190 32,670 20,460 21,785 14,170 
FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES FAMILIAUX 144,230 32,950 25,115 15,920 15,515 10,490 
ONE-FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES UNIFAMILIAUX .. 142,550 32,315 24,830 15,740 15.410 10,395 
FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — FAMILLE 
DU CHEF DE MENAGE ooo lees cee eeeeeseeneeeeenneene 141,880 32,015 24,710 15,695 15,375 10,355 
WITHOUT ADDITIONAL PERSONS — SANS 
AUTRES PERSONNES... eeeceeseerseresteeereaee 130,955 28,710 22,585 14,615 14,430 9,655 
WITH ADDITIONAL PERSONS ~ AVEC 
D'AUTRES PERSONNES .... 10,925 3,305 2.125 1.080 940 700 
FAMILY OTHER THAN THAT 0 HOLD HEAD - 
FAMILLE AUTRE QUE CELLE DU CHEF DE MENAGE........... 670 7 29 120 50 35 3 
MULTIPLE ‘FAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES . 
MULTIFAMILIAUX oo cece c rere ree mee erences 1,675 - 640 280 185 105 100 
INCLUDING FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD — 
Y COMPRIS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE ........ 1,660 630 285 185 100 105 
WITH NO FAMILY OF HOUSEHOLD HEAD - 
SANS LA FAMILLE DU CHEF DE MENAGE 15 10 - - - - 
NONFAMILY HOUSEHOLDS — MENAGES NON FAMILIAUX 53,070 14,235 7,560 4,540 6,270 3.675 
ONE PERSON ONLY — UNE PERSONNE SEULEMENT... 41,975 12,290 6,135 3,645 4,510 2,815 
TWO OR MORE PERSONS — DEUX PERSONNES OU PLUS. 11,090 . 1945 1,425 900 1,765 860 


(1) INCLUDES "NO SCHOOLING” AND “KINDERGARTEN”. 
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TABLEAU 4. MENAGES PRIVES SELON LE GENRE, PAR NIVEAU DE SCOLARITE’ ET LANGUE MATERNELLE DU CHEF, 
REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT. 1976 


(BASE SUR LES: DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER ~ NOT STATED 


NON DECLAREE 


FRANCAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ OIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME: 


NO 


16,815 19,115 3,465 21,630 134,260 11,485 47,030 mo cas 
12,370 13,100 2,600 16:170 97,825 8,245 35,395 . 2.765" 2 
12.290 12.85 2565 16,020 96,960 8,155 34.685 + 2350 
12.245 12.950 2.570 15,970 96,560 8,120 34,465 2735 4 
11,505 14,960 2410 15,085 89,855 7,500 31,070 25% 5 
735 985 160 890 8705 625 3400 20 6 
50 35 - 4 400 5. 25 15 7 
85° 115 30 a) 870 90 no 8B 
go Is 5 ~ 140 865 85 700 1 9 
- - - - 5 - 6B. - D 
4,445 6.015 870 - 5460 36,440 3,240 11.835 1760 1 
3510 4,305 680 "4080 28.510 2,570 9285 1610 12 
930 1710 185 1370 7,920 670 2,350 150 13 


i ———_—_—————_—_——_—"—— 
ee 


(1) COMPREND "AUCUNE SCOLARITE” ET “MATERNELLE”. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(I) 


GRADES 9-10 
SE-—10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF ME. ANNEE I2E-13E ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NO. 


CANADA 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES we 7,166,095 2,201,070 1,195,725 477,710 852,945 504,565 
2 MALE - MASCULIN  … ...... ... . a 5,749,685 1,730,345 970,495 382,975 679,375 414815 
3 15-24 YEARS — ANS Dour eo ce 428,845 27,440 76,785 48.255 97,450 47,050 
4 25-84 0 " - " deu ne ee eae 1,459,065 180,660 225,130 110,335 203,150 131,805 
5 354g ee creer rn 1,185,235 309,960 224,650 AS 129,535 89,060 
6 4-4 " — . dou 1,116,295 407,935 207,700 69,150 110,635 72,075 
7 53-64 " - "...… duc 839,580 372,620 141,910 51,080 83,250 47.610 
8 65 AND OVER — ET PLUS. . a . 720,665 431,730 94,320 27,050 55,360 27,215 
9 FEMALE — FEMININ... 1,416,405 470.725 225,230 94.735 173,570 89,750 
10 15-24 YEARS - ANS 153,040 6.430 18,620 13,395 38,630 14,230 
ll 25-34 " - " 221,750 21,450 29,720 16.655 33,165 17,890 
12 35-440 7 —- 155,430 34.485 30,215 12,590 18,850 11,665 
13 45-54" - 189,180 62,620 35,995 14,575 21,155 12,475 
14 55-64 0 " — 238,210 98.225 42,915 16,735 23,505 13,470 
15 65 AND OVER - ET PLUS. 458,795 247,515 67.160 20,780 38,260 20,015 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S{(2) 5,419,770 1.621.835 943,405 370,160 640,050 393,805 
17 15-24 YEARS - ANS 342,490 25,245 68,285 40,745 76,270 37,415 
18 2-4 " - ” en ue nue 1,394,020 180,360 225.200 108,840 196,315 126,420 
19 35-44" — ". 1,174,090 308,630 225,525 77,745 128,700 88,310 
20 54, 1,091,720 - 395,640 204,665 68,915 109.660 71175 
21 55-64 0 " - M, 798,225 348,335 136.665 49.420 80,540 46,085 
22 65 AND OVER — ET PLUS... 619,220 363,615 83,060 24,500 48,560 24,405 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON .. 5,080,275 1,521,125 881.170 345,795 599,630 371,015 
24 15-24 YEARS - ANS... ..... bee ou une 322,015 23,370 63,090 38,020 71,860 35,555 
25 25-84 0 " - " eue neue ne ee ce 1,311,045 169,810 209,905 101,780 182,975 119,365 
26 3-440" - " Dune uen 1,102,015 290,610 210,035 72,055 119,975 83,030 
27 45-4 " - 1,021,460 370,160 191,295 63,925 102,505 66,350 
28 55-64 " - ” 751,070 326,310 128,495 46,685 76,215 43,670 
29 65 AND OVER - ET PLUS... coerce ane 582,655 340,865 78,340 23,330 46,105 23,045 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN . … 0... _ 5,012,285 1,503,840 870,520 340,690 588,715 366,010 
31 15-24 YEARS - ANS … .. ...... … . Lone 308,150 22,770 61,370 36,725 68,650 34,355 
32 CS " - ". ... , .. 1,286,660 167,935 207,650 100,370 179,705 117,895 
33 35-40 7 - ee 1,090,735 288,105 208,050 71,290 118,625 82,255 
34 4-34" - 1,010,305 366,455 189,270 63,180 101,130 65,670 
35 55-64 0 " - "...... 741,725 322,460 126,970 46,105 75,115 43,100 
36 65 AND OVER - ET PLUS .. Deere 574,705 336.110 77,220 23,020 45,495 22,740 
37 FEMALE HEAD ~ CHEF FEMININ. ue ee . 77,995 17,285 10,645 5,100 10,910 5,005 
38 15-24 YEARS - ANS ..... nu Lee 13,865 600 TiS 1,295 3.210 1,195 
39 23-40 7 >". 24,390 1.880 2.260 1,405 3,265 1,475 
40 3-440" =". Den eee 11,280 2,505 1,990 770 1,350 75 
4) 45-40 7 =". . > 11,160 3.700 2,025 745 1,375 680 
42 55-64 " - ”. Loue 9.345 3,855 1,530 580 1,105 570 
43 65 AND OVER - ET PLUS... . vee 7,350 4,750 1,125 305 610 305 
HUSBAND GNLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISOX(2).. 136,920 44,825 22,495 8,115 15,260 9,335 
45 15-24 YEARS — ANS... eue ee . 5,215 435 1,055 595 1,060 555 
4 25-48 0 " - ”. Benne cree 31,370 3,230 4,665 2.165 4,720 2,820 
47 3-440" - " . 28,550 6,765 5,565 1,880 3,300 2,145 
4 4-4 " - 30,010 11,030 5,360 1,755 2.810 2,055 
49 55-64 " - ”. ee wees 21,905 10.625 3,385 115 2,020 1,090 
50 65 AND OVER — ET PLUS... 19,870 12,740 2,465 545 1,340 660 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
St SEULEMENT A LA MAISON(2).. 192,580 55,885 39,740 16,255 25,160 13,460 
52 15-24 YEARS — ANS. 15,265 1,440 4,145 2,130 3,350 1.305 
53 25-40" - ”. 51,600 7,325 10,635 4,905 8,630 4,235 
54 35-40 "  - 43,525 11,255 9,925 3,810 5,420 3,145 
55 45-54 " - 40.250 14,450 8,005 3,230 4,350 2,765 
56 55-64" - ".… 25,245 11,400 4,780 1,555 2,300 1.320 
57 65 AND OVER ~ ET PLUS. 16,690 10,015 2,255 620 115 700 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 746,625 390.075 122,305 39.450 64,710 33.055 
58 15-24 YEARS — ANS. 1.100 260 265 100 230 85 
60 3-34 — ".… 8.645 2,000 1,860 750 1,175 ns 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE | 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME No 


577.350 557,355 134,235 665.140 4,263,185 1,764,230 983,560 155,120 1 
441,450 447,245 107,415 575,570 3,362,885 1,430,660 836,860 119,270 2 
38,745 61,145 4,595 27,385 286,090 107,795 24,925 10,030 3 
173,005 164,710 32,980 237,285 877,930 392,595 158,525 30.015 4 
103,765 87,275 26.280 137,585 653.545 303,740 207.620 20,335 5 
68.045 66,375 21,765 92,625 618,725 277,575 198,905 21,090 6 
38,510 41,165 13,435 50,000 501,135 198,415 120.895 19,140 7 
19,375 26,575 8.360 30,685 425,470 150,540 125,990 - 18,665 8 
135,900 110,115 26,815 89,575 900,300 333.565 146,695 35,845 9 
19,905 25,575 2,410 13,855 110,045 32,270 7,005 3,725 10 
29,355 29,940 6,405 37,165 148,190 53,120 15,420 5,020 ll 
16.280 14.010 4,195 13,145 93,350 43,265 16,060 2,755 12 
16,560 12,015 4,045 9,735 109,405 53.410 22,530 3,835 13 
19,370 11,930 4,380 7,685 143,665 61,670 26,630 6.245 4 
34,430 16,650 5,380 7,985 295,650 89,840 59,045 14,265 15 
421.630 404,370 101,450 517,070 3,171,71$ 1,358,905 . 785,615 103,535 16 
31,410 41,190 3,360 18,585 227,540 . 89.410 18,635 6,910 17 
167,335 150,230 30,745 208,560 842,325 378,125 147,515 26.060 18 
103,820 85,615 25,810 129,935 651,605 300,215 203,550 18.730 19 
68,505 64,800 21,185 87,180 607,830 271,095 193,325 19,470 20 
38,525 39,365 13,020 46,270 477,585 . 188,640 114,435 17,570 21 
18,035 23.170 7,330 26.550 364,835 131,420 108,155 14,815 22 
402,330 378.100 95,205 495,405 2,862,285 1,283,940 749,055 95,000 23 
29,875 39,065 3.210 17,975 211,365 86,635 17,565 6,450 24 
158,610 140,305 28,995 199,315 783.015 362,600 141.260 24,175 25 
97,690 79,795 24,330 124,505 606,270 282,900 195,600 17,250 26 
63,755 60.100 19,915 83,455 566,995 252,395 184,430 17,645 27 
35,910 37,015 12,290 44,475 450,485 176,120 108,425 16.040 28 
16,495 21,820 6,965 25,690 344,150 123,280 101,775 13,445 29 
395,075 369,765 93,825 483,830 2,910,725 1,267,945 739,970 93,645 30 
28,355 36,695 2,965 16,260 202,060 83,060 16,810 6,220 31 
155.890 136,860 28,165 192,195 766,005 357,735 139,150 23,770 32 
96,575 78775 23,980 123,080 599.105 280,610 193,965 17,065 33 
62,840 59,370 19.695 82,690 560,025 250.255 182,570 17,460 34 
35,210 36.525 12,120 44,120 444,355 174,375 107,155 15,835 35 
16,200 21,540 6,895 25,485 339,175 121,915 100,330 13,295 36 
7,255 8,335 1,880 11,570 51,560 15,995 9.085 1,355 37 
1,515 2,380 245 1,710 9,305 3,575 755 230 38 
2,725 3,440 830 7S 17,010 4.865 2,120 400 39 
15 1,020 345 1,420 7,165 2.290 1,640 180 40 
910 730 225 765 6,970 2,145 1.860 185 4l 
700 490 170 355 6,130 1,745 1,265 205 42 
295 280 70 205 4,980 1,375 1,450 150 43 
8,810 11,815 2,655 13,620 84,100 28,575 18,785 4,865 4 
450 WS 45 250 3,895 700 435 185 45 
3,170 4,430 785 5,380 22,105 4,905 3,175 1,185 46 
2175 2,520 655 3,540 17,800 6,010 3.785 955 47 
1,645 2,195 615 2,550 17,465 7,140 4,405 995 48 
845 1,180 365 1,210 12,485 5,555 3,025 835 49 
520 720 195 690 10,945 4.265 3,960 705 50 
16,495 14,455 3.085 8.050 124,735 46.395 17,785 3,675 51 
1,085 1,355 100 360 12,275 2,080 640 275 52 
5,550 5,500 965 3,870 37,200 10,615 3,080 705 53 
3,955 : 3,300 820 1,890 27,530 11,310 4,165 925 54 
3,115 2,505 655 1,175 23,370 11,560 4,490 830 55 
1,770 1,170 370 585 14,615 6,960 2,985 690 56 
1,025 625 175 165 9.740 3,870 2.420 660 5 
47,740 27,635 7,975 13.650 454,960 170,010 100,905 20,760 58 
50 90 15 15 710 225 85 25 59 

895 645 135 470 5,010 2,720 800 120 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 5. 
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SEE 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL.OF SCHOOLING AND MOTHER 
-TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


.. -. (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 
QE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 


12E=13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


ME ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


35-44 YEARS — ANS . 26,405 8,600 6.105 2,030 2,865 1,610 
54" 83,600 34,655 16,860 6.170 8,375 4,635 
a) 174,835 81,395 32.385 11,870 16,045 8,535 
65 AND OVER — ET PLUS. 452,035 7 263,160 64,830 18,530 36,015 17,475 

MALE — MASCULIN . 123,355 72,380 16,935 4,730 9,880 4,790 
15-24 YEARS — ms. 150 50 25 10 20 5 
25-34 - 1,135 - 256 215 75 135 90 
co " ce oe 4,040 + 1280 860 250 440 240 
gg 27 13,055 5,105 2410 810 1,120 745 
55-64” 25,845 13,350 4195 1,435 2295 1,220 
65 AND OVER — EF PLUS . 79,135 * 51,745 9,240 2.150 5,860 2,485 

FEMALE — FEMININ 623,275 » 317.695 105,370 34,720 54,830 28,265 
15-24 YEARS — ANS. 950 210 240 90 205 80 
2-4 " -” 7,510 1,745 1,645 675 1,045 625 
a 22,370 7,320 5,245 1,780 2,425 1,370 

45 70,545 28,955 14,455 5,360 7.250 3,885 
55-64 ” 148,995 68,050 28,200 10,435 13,755 7,310 

65 AND OVER — ET PLUS .. 372,900 211,415 55,590 16,385 30,155 14,995 

OWORCED - OIVORCELE)S 222,210 49,880 40,980 18,445 29,130 18,165 
15-24 YEARS — ANS. 5,585 510 1,350 765 1,120 595 
2-4 " a $5,125 6,070 9,395 4.970 8,750 5,330 
4 "7 one on 61,695 11,675 12,210 5,320 8,110 5,510 
4H = 53,935 14,135 10,315 4285 6,700 4,290 
55-66 ” 30,600 10,135 5,405 2,375 3,620 2,185 
65 AND OVER — ET PLUS. 15,280 7.345 2,305 740 1,430 850 

MALE — MASCULIN . 76,025 20.110 12,515 4,935 8,890 5.960 
15-24 YEARS - ANS 1,015 60 . 190 110 165 160 
25-34 - 16,200 1,295 2,095 1,165 2,500 1,605 
a " - 19,770 3,710 3,595 1,325 2,430 1,650 
a! ee - 19,935 5,955 3,670 1,360 215 1,515 
55-64” 12,195 5,065 2.020 720 1,255 730 
65 AND OVER — ET PLUS. 6,905 4,030 945 258 430 310 

FEMALE — FEMININ . 146,185 29,770 28,465 13,510 20,840 12,805 
15-24 YEARS — ANS. 4,570 460° 1.160 655 955 440 
25-34 =". 38,925 4775 7,300 3,800 6,250 3,720 
co 41,920 7,960 8615 3,990 5,680 3,865 
44  - ". 33,995 8,185 6,645 2,930 4,595 2,780 
55-64 Pi 18410 5,075 3,385 1,655 2365 1,465 
65 AND OVER — ET PLUS . 8,370 3,320 1,355 480 995 535 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

 GAMAIS MARIE(E)S) os "171,485 139,290 89,035 49,655 118,460 58,45 

- 35-24 YEARS — ANS. . 232710 7,855 25,505 20.040 58,465 23,180 

25-34 =". 223,025 13,675 18,395 12,430 30,065 17,230 
BW " - 78475 15,540 11,030 4815 8710 5295 
a ne 76,220 26,115 11,850 4,355 7,055 4,455 
S564 - “74,130 30,980 10,365 4,160 6,545 4275 
85 AND OVER — . 92,930 45,125 11,880 4,065 7.610 4,505 

MALE — MASCULIN... 401,105 89,200 48,020 24,510 56,635 28,720 
15-24 YEARS — ANS. 114,315 4,125 14,150 10,810 27,550 11,975 
25-34 - 123,695 7,950 10,510 6,555 16,085 9,390 
34 " 42,140 10,100 6,590 2,370 4,735 2775 

454 " 42,390 18,785 6.985 2,040 3465 2,090 
55-64" 37,910 21,130 5,340 1,650 2,570 1,465 

_ 65 AND OVER — ET PLUS 40,045 27,105 4,850 1,080 2,220 1,025 
FEMALE — FEMININ... 376,385 © 50.090 41,005 25,150 61.825 30.220 

+ 15-24 YEARS — ANS 118,390 3,730 14,360 9,235 30,915 11,205 
25-34 - 99,325 . 572 7.885 5,870 13,980 740 
4 2 7. 36,335 5,485 4.440 2,245 3,970 2520 
44 " -". 33,230 "7.330 4865 2310 3,590 2,365 
58-64 36,220 . 9855 5,025 2,505 3,980 2.810 

65 AND OVER — ET PLUS 52,885 18,015 7,430 2,980 5,390 3,480 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU-CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES,. 1976 


(BASE SUR'LES DONNEES ECHANTILLON) 


“+ ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


FRENCH 
FRANCAIS 


NON UNIVERSITAIRE OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


ANGLAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE 
“OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


2,305 1,590 375 935 14,100 8,335 3,680 | 
5,740 3,770 1,210 2,185 46,040 25,085 11,110 1370 2 
11,480 7,250 2,225 3,640 102,935 46,500 20.850 4550 3 
27,265 14,290 4010 6,440 286,100 87,145 64,390 14400 4 
3,705 : 4755 1,400 4,790 71,925 28,470 18,725 425 5 

15 15 5 5 85 35 5 - 6 

95 95 15 155 610 365 135 39 7 
335 240 65 325 215 1,130 655 80 8 
615 655 210 190 7,070 3,820 1,845 30 ‘9 
865 1,075 335 1,080 14,860 7.095 3,128 ™ 10 
1775 2675 5 2430 47,120 16,040 12,945 3,030 1 
44,030 22,880 6,575 8,900 383,030 141,535 82,180 16525 12 

3 70 15 10 685 190 60 2 13 
800 545 125 _ 310 4,405 2,350 665 g 14 
1,965 1,380 310 - 610 11,920 7.210 3,025 20 15 
5,125 3,120 1,000 1,405 38,975 21.270 9,260 1045 16 
10,610 6.180 1,895 2,560 88,080 39,410 17,725 3785 0 
25,495 11,620 3,240 4010 238,975 71,110 51,450 . 136518 
21,190 21,490 4,915 16,815 150,405 43,360 23,000 7 5,445 “19 
475 580 55 130 4,335 920 230 . g5 20 
6,565 7.305 1.230 5510 ° 38875 11,940 3,115 1195 21 
6,070 6,055 1,530 5215 40.355 14,35 ; 5,975 1235 22 
4,570 4,585 1,225 3.810 34,780 10,340 6,885 145 2 
2,570 2,060 665 1,585 21,460 4,230 4,010 905 24 
935 895 210 565 10,605 1295 2785 590 25 
5,500 7,710 1,760 8,645 49.695 13,895 9,810 2620 26 
115 170 15 40 795 150 4 35 2 
1,760 2,585 430 2,760 11,520 3,015 1,145 520 2% 
1,665 2,050 525 2820 12,560 4210 2,360 640 29 
1,175 1715 430 1,955 12,195 4015 3,010 720 30 
580 820 220 790 8,090 1,845 1,800 4653] 
215 370 0 215 4,535 665 1455 255 4 
15,690 13,780 3,160 8,170 100,710 29,460 13.185 2830 33 
360 410 40 95 3,535 75 185 7 34 
4810 4,725 795 2,745 27,360 8,925 _ 1,970 675 35 
4405 4,000 1,005 7. 239 27,790 9,920 3615 595 36 
3,400 2,865 745 1.850 22,585 6,825 3,875 no 3 
1,995 1,250 435 790 13,370 2,385 2,208 wS 38 
725 525 135 238 6,065 630 1,330 30 3 
80,785 109,865 19,890 117,565 486,110 191,960 74,040 ++ ‘25380 ‘4 
26,720 44,860 3575 22,510 163,490 49,505 12,980 6725 41 
27,510 36,465 7,280 59,915 139,905 52,935 22,510 - 7665 4 
7,850 8,030 2,760 14,645 7 40.840 24,320 10480 2830 43 
5785 5,225 2,190 9,190 [39475 23,960 10,120 2660 “44 
5.300 4415 1,905 6.180 42.815 20,715 8,235 2365 45 
7,565 4870 2,180 5,120 59,580 20,525 9,705 to: 5 % 
28,365 53,195 7.770 64,685 245,845 91,770 49,575 390 4 
9.815 23,495 1,560 10,835 79,250 23,855 7.615 "360048 
12,090 20,735 3,580 36,790 «77,685 26,570 14,925 4515 49 
3,010 3,690 1,045 7815 21,900 11,785 6,860 1595 50 
1775 2435 765 4,850 21,970 12,350 7.080 1690 5 
1,005 1,570 400 2,790 21,345 9,545 5,790 1240 52 
665 1270 415 1,805 * 23,695 7.665 7,308 1380 93 
52,425 50,670 12,115 52,880 240,270 100,185 2445 . 11465 SA 
16,900 21,365 2,010 11,670 84,245 25,650 5365 3130 55 
15,475 15,730 3,700 23.120 62,220 26,360 7,590 3150 56 
4840 4,335 1,710 6,830 18,940 12,530 3,620 1235 5 
4015 2,790 1,425 . 4545 17,505 11,615 3,040 1070 58 
4295 2.850 1,510 3,395 21470 11,170 2,450 1130 59 
6,905 3,595 1,765 3320 35,885 12,855 2,395 1745 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 


5-5 93-830 


TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS. SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91} GRADES 9-10 


9E- IE ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT iE ANNEE LEE ANNEE 


LA 9E ANNEE) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NEWFOUNDLAND — TERRE-NEUVE: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 OES CHEFS DE MEWAGES PRIVES.... 131,685 58,545 24.110 14,260 1,005 7.130 
2 MALE - MASCULIN due ee ce 115.625 50.565 21,020 12,565 985 6655 
3 15-24 YEARS — ANS ne 8,490 1,635 1,735 1,435 80 975 
4 2-4 - . Lees 31,670 6,650 5,935 3,800 360 3275 
5 3-4 " - 23,305 8,200 5,095 3,125 255 1.330 
6 en 20,760 12,190 3715 1,835 110 605 
7 55-64 7 =" nn totais 17.815 11,695 2815 1,465 85 340 
8 65 AND OVER — ET PLUS | ann sonata os 13,590 10.200 1,725 905 100 140 
9 FEMALE — FEMININ... .. 16.040 7.380 3.085 1,695 90 470 
10 15-24 YEARS — ANS 1.240 125 195 190 10 95 
1 25-34 - _ 1.765 440 360 185 15 80 
2 a vos 1,595 615 410 165 15 70 
13 4 - 2460 1235 490 245 20 85 
14 5564 * - ner 3430 2,025 705 310 10 0 
5 65 AND OVER — ET PLUS. 5,545 3,550 930 610 30 15 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(Z).... 111.735 48.165 20,810 12,315 955 6,595 
1 15-24 YEARS — ANS . 8.020 1,630 1,725 1,380 65 930 
18 25-34 - 31,530 6,765 6,025 3,785 370 3,270 
19 3-4 " - 23,325 8.205 5,175 3,140 250 1,340 
20 i " - 20,305 11.860 3,655 1,820 110 600 
21 SE 16,805 10.925 2710 1,380 80 330 
2 65 AND OVER — ET PLUS | seen 11,750 8775 1,515 80 85 120 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON 108,525 46,620 20,140 11,990 925 6,465 
24 15-24 YEARS — ANS. 7.835 1,575 1,670 1,345 60 915 
25 5-340" = 30,760 6.540 5,855 3,700 355 3215 
26 4 " - 22,645 7.940 4,980 3,080 245 1,305 
a 4-4 2 19,605 11450 3,550 1,785 105 580 
28 a " -" Le orne ce un à 16,305 10.600 2625 1,335 80 330 
29 65 AND OVER — ET PLUS... 11,375 8,515 7 1455 780 80 LS 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN. . 107,655 46.270 19.975 11,905 920 6420 
31 15-24 YEARS = ANS. ….  . . .. 7.730 1,560 1,655 1,325 60 915 
32 25-34 - 30,545 6.510 5815 3,695 355 3,195 
3 FM " - 22.520 7,900 4,950 3,060 240 1,295 
34 4-4 “ 19,425 11,345 3.520 1,725 100 570 
35 55-64 "= 16,175 10,535 2,595 1.325 80 330 
36 65 AND OVER — ET PLUS . Dune ne 11.265 8,430 1,440 15 80 115 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... 870 345 160 85 10 45 
38 15-24 YEARS - ANS. 110 15 20 15 - 5 
39 25-34 - 215 40 40 10 5 20 
40 AM " - 125 . 40 30 20 - 10 
al a) " 185 105 35 15 10 5 
4 gs " 125 70 30 15 - - 
a3 65 AND OVER — ET PLUS a nn 110 75 5 5 - - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2) 1,365 650 240 125 15 55 
45 19-24 YEARS — ANS... 45 10 5 10 - § 
45 25-34 - 255 40 35 25 5 % 
a7 4 " 270 95 0 20 5 20 
48 4-4 " 305 190 40 20 - 10 
4 Si * - " 265 155 50 30 - - 
50 65 AND OVER — ET PLUS... 230 155 35 20 - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
51 SEULEMENT À LA MAISON(2)... 1.845 895 «sn 205 15 15 
52 15-24 YEARS — ANS. 145 50 45 25 - 10 
53 25-34 - 515 180 135 60 5 35 
54 on “ - 415 170 125 35 5 5 
55 a " 390 220 65 60 - 10 
56 55-64" 230 165 40 15 - - 
5] 65 AND OVER — ET PLUS … 150 110 25 10 - 5 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) . 12,080 1,665 2,190 1.160 50 210 
59 15-24 YEARS - ANS. 25 - 15 - - - 
60 2-4 " - 150 50 55 15 - - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 
MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT ‘CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DÉCLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME 


11,030 6.150 1,900 1.460 128.300 915 1,220 1.235 
9.940 5,510 1,575 6,795 112,705 785 1,125 1,015 
1,125 875 135 495 8,330 45 25 90 
5,185 2,380 540 3,540 30,880 230 275 285 
2.090 1,195 420 1.605 22.590 190 350 475 

855 555 220 670 20.190 145 215 145 
520 345 215 330 17,410 85 ns 200 
160 155 55 150 13,300 85 85 125 
1,095 635 320 660 15,595 135 100 215 
250 185 25 165 1,190 - 10 3% 
240 145 65 235 1,695 25 35 10 
130 65 50 90 1,550 5 20 20 
160 90 60 75 2,395 30 15 15 
145 70 60 55 3,365 15 10 40 
165 90 60 45 5,395 55 5 85 

9,810 5,240 1,540 6.300 109,005 145 1.065 925 
1,060 725 120 390 7.880 30 20 85 
5,175 2,325 535 3.280 . 30.795 210 260 265 
2.075 1,185 415 1,545 22,630 190 330 180 

865 545 210 - 630 19,755 160 255 130 
505 335 215 320 16,430 70 105 185 
135 130 50 135 11,505 80 80 80 

9.650 5,100 1,500 6,140 105,965 685 1,035 840 
1,045 15 15 390 7,700 30 20 80 
5,095 2.280 515 3,200 30,050 200 255 250 
2,035 1.150 400 1,515 21,985 185 320 155 

840 525 210 610 19,105 130 255 5 
500 315 215 300 15,970 65 110 160 
130 120 50 120 11,155 65 80 75 

9,575 5,050 1475 6.060 105,130 675 1.020 830 
1,025 700 115 380 7,600 30 20 75 
5,065 2,250 505 3,155 29,850 195 250 250 
2.035 1.145 395 1,505 21.860 180 320 160 

830 520 205 610 18,925 130 250 120 
495 320 215 295 15,840 70 Noe 160 
135 120 50 120 11,045 65 75 70 
70 50 25 80 835 10 15 5 
25 15 - 10 100 - 5 5 
30 25 10 45 . 200 10 10 - 
- - 5 15 120 5 - 
10 5 - 5 185 - 5 - 
10 - - 5 125 - - - 
- - 5 - 110 - - 5 
15 65 1 125 1,275 25 15 ‘ 55 
- - 5 5 40 . - - - 
35 20 1 55 245 - - 5 
20 15 5 25 250 5 - 10 
10 15 - 20 280 10 5 10 
- 5 - 20 245 5 - 15 
- 5 - 10 . 220 - - - 
90 15 20 35 1.765 35 15 25 
10 10 - Vo 135 - - 5 
45 2 10 25 500 10 10 5 
15 20 15 5 400 5 10 . 
15 10 5 5 370 20 - - 
- 10 - - 220 - - 10 
- 5 - - 130 10 - ~ 
425 215 150 65 11,765 a0 55 155 
- - 5 - 30 - - - 


20 5 - 5 150 - - - 
VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 5. | 


NO 


PSST BEB HS we eonnnewn — 


21 
22 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS ‘BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
‘TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, -1976 


‘(BASED ON'SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT. MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 


SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


NE ANNEE 12E-13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS . 635 295 165 65 5 25 
2 45-840" — 7... . 1,720 940 365 150 - 70 
3 55-64 " = ce - -3210 2,045 645 245 10 50 
4 65 AND OVER — ET PLUS 6,310 4,330 950 610 35 65 
5 MALE — MASCULIN... 2375 1.725 295 195 10 35 
6 15-24 YEARS - Al 10 oe 5 - ~ - 
7 25-34 " - ”. 10 ar) 5 - - - 
8 3-44" = ". . 60 30 10 10 - 5 
9 45-4  " De 290 165 50 30 - 15 
10 55-64 " — . . 580 gas 70 60 - 5 
il 65 AND OVER - - ET PLUS .. 1,425 1,105 160 95 10 15 
12 FEMALE — FEMININ 9,685 5,940 1,895 905 40 175 
13 15-24 YEARS - A 20 - 5 - - - 
4 25-34 - 140 45 50 20 - - 
15 35-44" 580 265 155 60 - 20 
16 45-54  " - 1,435 775 315 125 5 55 
7 55-64 2,625 1,625 580 190 5 45 
18 65 AND OVER - - ET PLUS 4,885 3.225 790 515 25 50 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S........... 1,125 . a 250 150 20 50 
20 15-24 YEARS - ANS .. woes 25 5 5 5 - 5 
21 25-34 = 365 85 100 60 5 5 
22 3-4 " - " ere 340 95 80 45 10 15 
23 4-54" - ' Den . 245 85 50 30 5 10 
24 55-64" - ” 105 70 10 10 - - 
25 7 65 AND OVER - ET . 45 25 5 5 - - 
26 MALE — MASCULIN... . 355 135 60 55 15 20 
27 15-24 YEARS - ANS .. - - - - - - 
28 25-34 - 80 15 10 15 10 
29 3-44 0"  — ". 95 20 10 20 10 

30 44 7 =" 105 40 25 10 5 - 
31 55-64 ” 45 40 5 5 - - 
32 65 AND OVER - = ET PLUS ...... 30 20 5 5 - - 
33 FEMALE — FEMININ... . 7710 245 190 100 10 30 
34 15-24 YEARS - ANS ES ve 20 § : 5 5 - 5 
35 25-34 = OT 290 75 85 40 5 5 
36 35-44" — ". . 245 75 70 25 5 10 
37 4-54 " - ' ves 145 50 30 20 - 

38 55-64 en DS 55 35 3 - - - 
39 65 AND OVER - - ET PLUS den 15 5 - - - - 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

40 UAMAIS MARIE(E)S) 6,745 2,340 860 695 50 280 
4 15-24 YEARS - ANS .. 1,655 120 185 235 30 130 
42 25-34 - u a 1,385 175 120 125 65 
43 35-44 ee Berne 600 ‘21 90 35 10 10 
44 44 " - " 945 530 135 75 5 15 
4 55-64 " - 1,125 680 150 140 - 20 
46 65 AND OVER - = ET PLUS 1,030 615 185 85 30 
47 MALE — MASCULIN. 3,880 1,785 460 285 30 125 
48 15-24 YEARS - ANS . 710 65 70 95 20 55 
49 25-34 =". 785 80 70 65 - 45 
50 35-44" - ". ve 365 « 160 60 15 5 5 
51 4-4 " - ' 635 450 80 40 - 10 
52 55-64 740 550 95 50 - 5 
53 65 AND OVER - - ET PLUS = 640 485 85 15 5 10 
54 FEMALE — FEMININ. 2,870 555 405 410 20 150 
55 15-24 YEARS — ANS . gas 55 120 140 10 75 
56 «+ 25-34 " — 605 100 55 55 5 25 
57 5 35-4 ”" — 235 55 30 20 - 5 
58 HH" - ". bie ve 305 85 50 30 5 10 
59 55-64 " ,- an ve 385 125 50 90 - 15 
60 65 AND OVER — ET PLUS 390 130 95 70 - 20 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. | ‘ 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, ‘LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES, DONNEES ECHANTILLON) 


FRENCH 
FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITÉ DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE “ENGLISH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS . 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLÔME NO 


45 15 15 5 625 - 5 5 1 
80 60 45 5 1,680 5 20 15 2 
115 55 35 15 3,130 20 20 4 3 
155 85 50 25 6,150 50 10 g 4 
45 40 15 15 2,285 25 25 4 5 
- - - - 10 - - - 6 
- - - 5 5 - - 7 
5 - - 5 60 - 5 - 8 
10 15 5 5 270 - 10 5 9 
20 10 - 5 550 10 10 10 10 
15 : 15 5 5 1.385 15 - % I 
380 175 135 45 9,485 60 30 10 12 
- - 5 - 20 - - - 2B 
20 - - 5 145 - - - 4 
45 10 15 5 570 - 5 5 15 
15 50 40 5 1,410 5 5 0 16 
95 45 30 10 2,575 10 10 2% oT 
145 70 45 20 4,765 40 10 10 18 
120 80 35 45 1,080 15 10 25 19 
- - - - 20 - - - 2% 
45 35 10 5 360 5 - - a 
30 25 15 30 320 5 5 5 2 
25 15 5 10 230 5 5 0 23 
15 - 5 - 100 - - 5 2a 
- - - - 40 - - 5 2 
15 25 10 20 335 5 10 5 2% 
- - - - - - - - 27 
5 15 5 - 75 - - 28 
10 10 5 10 85 5 - - 2 
- 5 10 95 - - 8 

- - 5 - 40 - 5 3 
- - - - 3 * - - 2 
105 55 20 30 745 10 5 3 
- - - - 25 - - 4 
40 20 10 - 285 5 - 3 
20 15 10 2 235 - 5 5 36 
25 10 - 5 135 5 - 5 @ 
10 - - - 55 - - - 8 
- - - - 10 - - 5 39 
685 605 180 1,045 6,445 gs 135 4 
320 330 40 265 1,590 15 10 4 al 
185 160 60 485 1,270 40 40 3% «a2 
60 40 25 ns 565 5 20 5 4 
50 20 20 95 920 5 5 5 44 
35 25 25 50 1115 5 5 10 45 
35 30 10 40 990 5 5 ‘ 3 4 
230 325 60 570 3,685 55 50 ne 80 47 
100 175 20 110 "680 15 5 10 4 
85 95 20 330 705 30 25 30 4 
20 5 10 65 345 - 20 5 50 
10 5 5 35 620 5 5 5 Bl 
10 15 - 15 730 5 5 5 82 
15 15 - 15 610 5 - 2% 5 
450 285 120 475 2.760 25 35 - 55 
220 155 20 155 910 - 5 30 55 
100 65 40 155 570 10 15 5 56 
45 15 15 1 40 220 - 5 0 5? 
40 15 10 60 300 10 5 , — 88 
25 15 25 35 385 - - - 5 
20 15 10 25 375 5 - 10 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN OU TABLEAU 5. = nes eee 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 : 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


GRADES 9-10 
9E-10E ANNEE 


GRADE 11 
JIE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E~13E ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE() WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


PRINCE EDWARD ISLAND — 
ILE—DU-PRINCE-EDOUARD: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.... ven 32,925 12,525 7,615 1,250 2,060 2,145 
2 MALE — MASCULIN . . 26,825 10,460 6,080 1,080 1,735 1,805 
3 15-24 YEARS — ANS. … .. . . . 1,665 290 275 130 265 220 
4 25-40 " - " Loue . . 6,305 1,340 1.150 390 705 635 
5 35-40 7 - ". ... … 4,925 1.510 1,250 230 310 365 
6 4-5" - 4,590 2,050 1,135 150 160 255 
7 35-64 " - Dé due ne a 4,550 2,380 1175 95 160 210 
8 65 AND OVER ~ ET PLUS... ee 4,790 2,895 1,100 80 130 120 
9 FEMALE - FEMININ... Lose tee eee 6.100 2,065 1,535 175 325 345 
10 15-24 YEARS — ANS . 450 40 75 15 75 50 
nl 25-84" - 640 85 95 20 60 55 
12 35-40 " - 465 110 120 20 30 30 
13 45-54 7 - 690 265 155 25 30 60 
14 55-64  — ".… … . cu 1,060 405 290 30 40 40 
15 65 AND OVER — ET PLUS... . 2,785 1,160 795 65 90 Hs 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) ooo... ee eee cet eeeeeeeeees 25,315 9,475 5,890 1,070 1,685 1,760 
17 15-24 YEARS - ANS 1,490 285 285 125 220 205 
18 25-84 0" - ". 6,265 1,345 1,170 385 695 640 
19 35-40 " = 4,960 1,500 1,265 235 330 350 
20 45-54" - 4,390 1,900 1.105 150 165 245 
21 39-64 0 " - ". tees 4,205 2,115 1.110 95 150 205 
22 65 AND OVER — ET PLUS ........ 4,000 2,325 950 75 120 110 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE À LA MAISON... 24,095 8,995 5,630 1.035 1,600 1,675 
24 15-24 YEARS = ANS .. . … . 1,430 270 265 120 210 195 
25 25-40" - . 5,975 1.275 1,105 370 670 615 
26 35-40" - ". - due eo ou e 4,695 1,425 1215 220 305 340 
27 45-40" - ",. 4,155 1.790 1.060 145 150 235 
28 55-64 ” - " = . 4,005 2.015 1,065 95 140 180 
29 65 AND OVER — ET PLUS... .... wees 3,820 2,215 925 80 120 105 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN . 23,870 8,910 5,585 1,025 1,585 1,655 
31 15-24 YEARS - ANS... ..... .. .. 1,415 270 260 120 210 200 
32 25-40" - ".. ou 5,910 1,270 1,100 370 665 605 
3 35-40 " - " . un uen à 4,680 1,415 1,205 225 305 335 
34 45-540" — eee cee ene 4,130 1775 1.060 145 150 230 
35 55-64 " - " ere Dies 3.955 1,990 1,050 95 140 180 
36 65 AND OVER - ET PLUS. ee 3,780 2,195 915 80 120 105 
37 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ... 220 85 45 ~ 15 20 
38 15-24 YEARS — ANS ow... Loue ee 15 - 5 - - - 
39 25-40" - " ...... …. . 65 10 5 - 10 5 
40 35-44" - " ce ne re 20 10 5 - - 
4l 45-40 " - ". Loue ue . 25 15 - - - 5 
42 35-64 ee 50 25 15 - - - 
43 65 AND OVER - ET PLUS... 45 20 5 - - 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2) 480 210 15 20 25 30 
45 15-24 YEARS — ANS... . .… …. . 10 10 - - - - 
46 2-34 - "  ...... ... sou ee 95 35 20 10 10 5 
47 35-40  - " 90 35 18 10 - 10 
48 45-40" - 105 60 20 - 5 § 
49 55-64" ~ ve 95 65 10 - 5 10 
50 65 AND OVER — ET PLUS... 85 75 10 - - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT À LA MAISON(2)................................... 145 210 180 25 60 60 
52 15-24 YEARS - ANS... . … .. . 50 15 15 5 10 5 
53 5-34" - ".….. 190 35 50 5 15 30 
54 35-44 " 175 40 45 10 15 5 
55 45-54 " — Des pe de de nee due 130 45 20 5 5 10 
56 55-64 nee 105 35 30 5 10 15 
57 65 AND OVER - ET PLUS. 90 35 A] - - 5 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES} 4,205 1,915 1,170 95 140 170 
59 15-24 YEARS — ANS ... - - - - - - 
60 25-40 TE 60 15 20 5 5 - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET. 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITÉ DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY ~ UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT. 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH DEGREE 


AVEC GRADE 
NO 


2,345 2,310 435 2,235 30,405 1,875 395 260 1 
1,610 1,740 310 2,010 24,745 1,525 340 215 2 
140 215 15 110 1,565 55 20 20 3 
530 575 85 890 5,915 265 70 55 4 
385 400 45 440 4,520 295 85 30 5 
265 240 65 275 4,195 295 75 25 6 
180 165 45 145 4,210 245 55 40 7 
115 145 50 150 4,345 360 50 40 8 
735 575 130 220 5.660 345 50 50 9 
70 85 10 40 440 10 5 - 10 
100 100 15 15 605 30 10 - H 
75 60 5 20 435 15 5 5 12 
80 60 10 10 645 40 10 - 13 
% 90 35 30 975 60 5 15 14 
310 175 60 15 2,560 185 10 30 15 
1,625 1.665 275 1,875 23,375 1,410 330 200 16 
115 160 10 90 1,405 50 15 20 7 
555 530 75 870 5,885 265 65 50 18 
400 ais 45 415 4,565 285 85 30 19 
265 250 55 250 4.020 280 65 25 20 
185 155 45 140 3,875 240 50 40 2 
95 150 55 110 3,620 300 45 40 22 
1,515 1,565 265 1.820 22,230 . 1,350 325 199 23 
15 160 5 90 1,345 50 20 15 24 
525 495 75 840 5,620 250 65 4 25 
360 385 45 405 4,310 270 85 30 26 
250 230 55 240 3,795 270 65 20 27 
175 155 45 135 3,695 220 50 40 28 
90 135 50 110 3,465 285 45 35 29 
1,505 1,540 265 1,800 22,025 1,340 315 190 30 
110 160 5 85 1,330 50 20 20 31 
520 490 75 825 5,555 250 65 45 32 
365 385 40 405 4,295 270 85 25 33 
250 225 55 245 3,775 270 60 25 34 
175 155 45 130 3.650 220 45 40 35 
85 130 45 MS 3,420 285 45 30 36 
15 20 5 25 205 5 5 5 37 
- 5 - 5 10 - - - 38 

5 - 20 65 - - - 39 

- 5 - - 10 5 - 40 
- 5 - - 20 - - - 4) 
- 5 - - 45 - 5 - 42 

5 - - - 45 - - - 43 
10 10 10 35 450 20 - #4 
- - - - 10 - - - 45 
- 5 - 15 90 - - 10 46 
5 5 - 10 85 5 - - 4) 

- - - 5 100 - - 48 
- - - - 85 5 - - 49 
- - - - 75 5 - - 50 
95 90 - 20 690 40 5 5 51 
5 - - - 50 - - - 52 
25 30 - 15 180 15 5 - 53 
30 25 - - 170 5 5 - 54 
15 20 - - 125 10 - - 55 
10 - - 5 95 10 - - 56 
10 20 - - 75 10 - 5 57 
315 215 90 40 3,850 285 30 35 58 
- - - - 5 - - - 59 
- 10 5 - 55 5 - - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 _ NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATIEINT |  9E-10E ANNEE LE ANNEE 12E-13E ANNEE 


LA SE ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS. ee 125 40 55 - - 15 
2 CS . 420 205 90 10 15 30 
3 55-64 " — 880 390 235 25 40 25 
4 65 AND OVER - ET PLUS. 2715 1,265 18 50 85 100 
5 MALE — MASCULIN. 635 410 125 - 10 20 
6 15-24 YEARS - - - - = - - 
7 -34 " - - - - - - - 
8 35-44" - ”. . 10 5 - - - - 
9 45-54 " - ". 40 35 - - - 5 
10 55-64" - ” 145 90 35 5 10 5 
il 65 AND OVER — ET PLUS. 425 275 95 - 5 10 
12 FEMALE — FEMININ. 3,575 1,510 1,040 90 130 150 
13 15-24 YEARS — 5 5 - - - - 
14 2-34" 55 15 20 5 10 - 
15 35-44 "=", . 115 35 50 5 CE 10 
16 45-54 " - " 380 170 90 15 15 30 
17 55-64 “ - ” : 735 305 200 20 30 20 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 2.285 985 680 50 75 90 
19 DIVORCED - DIVORCELE)S 485 130 80 20 30 45 
20 15-24 YEARS - ANS. 5 5 5 - - - 
21 25-40" -" . 115 25 25 5 5 19 
22 35-44" - " 100 25 15 5 - 10 
23 4-4 " - 105 30 15 5 5 15 
24 55-64 7" - "…. 85 15 20 - 10 10 
25 65 AND OVER — ET PI 70 35 10 5 5 - 
26 MALE — MASCULIN... 180 60 30 5 10 30 
27 15-24 YEARS - ANS. - - - - - 
28 25-40" - " a 30 5 5 5 10 
29 35-447 = 30 5 5 - - - 
30 45-44  " - - 50 20 5 - - 5 
31 55-64 " - "… . 35 10 - - 5 10 
32 65 AND OVER - ET PLUS. 35 15 10 5 5 - 
33 FEMALE — FEMININ 305 70 60 10 20 15 
34 15-24 YEARS — ANS .... 5 5 5 - - - 
35 5-34 " ~ " . 80 20 15 - - 
36 35-40 " - " . 70 20 10 - - 5 
37 45-54 " —- 55 10 10 1 10 
38 55-64 " - ".… 50 10 20 - 5 

39 65 AND OVER - ET PLUS 35 20 - - - - 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

4 UAMAIS MARIE(E)S) 2,920 1,010 465 65 205 170 
41 15-24 YEARS — ANS. 615 35 65 15 1b 65 
42 25-34" - " . 510 45 30 20 55 35 
43 B-4 7 "… . 205 60 30 10 5 15 
44 SM — "… . 365 185 85 5 5 20 
45 5-64 " — . 440 260 95 - 5 10 
4 65 AND OVER — ET PLUS... 790 430 155 20 15 25 
47 MALE — MASCULIN 1.660 805 255 25 105 70 
4 15-24 YEARS — ANS. 235 20 15 5 60 25 
49 5-34 " - ” . . 265 35 25 . 10 35 2 
50 35-40 " - ”" . 120 45 20 5 5 0 
5} 4-54 " - " 260 160 50 5 5 10 
52 55-64 " = "… 320 220 75 - - 5 
53 65 AND OVER — ET PLUS. 460 335 75 - 10 10 
54 FEMALE — FEMININ 1,260 200 215 45 100 100 
55 15-24 YEARS — ANS. 380 15 50 10 65 45 
56 25-34" - " 250 10 5 5 20 20 
57 35-40 " — 80 15 15 5 5 5 
58 45-54 " - 100 25 35 - 5 10 
59 55-64 " - "… 120 35 30 5 5 5 
60 65 AND OVER - ET PLUS 335 100 80 15 10 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET-PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES.ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


FRANCAIS NON DECLAREE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT | SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME QU GRADE OU DIPLOME 


10 - - - 115 5 - 5 1 
50 20 - 5 395 20 5 - 2 
60 70 30 10 800 50 10 b 3 

255 120 50 20 2,480 205 10 20 4 
10 20 - 25 580 45 5 - § 
- - - - - - - - 6 
- - - - 5 - - - 7 
- - - - 10 5 - -~ 8 
- - - - 40 - - - 9 
- 15 - = 135 - 10 - W 
10 5 - 25 390 40 - - Ul 

365 190 85 10 3.270 245 20 4 12 
- - - - 5 - - - 2B 

5 - - 50 5 - - 4 
10 - - - 110 5 - - 15 
45 15 - - 350 20 10 - 6 
55 60 35 10 665 50 5 15 17 

240 Ho 50 = 2,090 160 10 2% 18 
60 70 20 20 455 15 15 5 19 
- - - - 10 - - - 2 
15 20 10 5 110 - 5 - a 
20 15 - 10 95 5 5 - 2 
20 15 10 - 105 - - - 2B 
10 15 - 5 85 - - - 2% 
10 5 - - 60 10 5 - 28 
10 20 10 10 175 - - %6 
- - - - - - -. - 2 
- 5 5 - 30 - - - 2 

5 - - 5 30 - - - 2 
5 5 5 - 45 - - - 30 
- - - 5 30 - - - 31 
- - - - 25 5 - 5 32 
50 55 10 10 280 10 10 - 3 
- - - - 5 - - - 3 
15 15 5 5 80 - 5 - 3 
15 15 - - 65 5 - 3 
15 10 5 - 55 5 - 3 
5 10 - - 50 - - 8 
10 5 - - 30 5 - - 2% 

285 365 55 300 2,130 160 20 10 40 

100 135 20 60 590 15 5 5 al 
60 120 15 135 475 25 5 5 a 
25 25 5 30 180 20 - - 4 

5 25 - 30 320 35 5 - 44 
5 20 - 20 420 20 - - § 
70 45 10 30 740 45 5 4 
80 145 20 145 1515 115 15 5 4 
30 55 10 25 225 5 5 5 4 
10 70 10 55 240 15 5 49 
15 10 - 20 105 20 - - 50 

5 10 - 25 230 30 5 - 51 
- - - 10 295 20 - - 8 
15 5 5 15 425 30 5 - 8 

210 215 30 150 1210 45 5 54 
65 85 10 35 365 10 5 - 55 
50 50 5 80 235 10 5 - 56 
15 15 5 10 80 - - - 5) 
5 15 5 10 g5 5 - - 58 
25 15 - 15 120 5 - - 359 
55 40 5 10 320 15 - 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD. FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


GRADE 11 
LIE ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 
9E-10E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DiPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NOVA SCOTIA — NOUVELLE-ECOSSE: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 GES CHEFS DE MENAGES PRIVES 00 243,095 73,545 56,570 20,935 15,170 16,640 
2 MALE — MASCULIN... 195,575 59,395 45,555 16,345 12,565 14,175 
3 15-24 YEARS — ANS vee 14,065 1,730 2,320 1,510 1,915 2,125 
4 5-34" - " ue 48,190 7615 8,630 4,000 4,460 5,165 
$ 3-44" ". 37,455 9,360 9,380 3,450 2,345 2,950 
6 45-54  " - ". 34,640 11,915 9,200 2.845 1.745 1,840 
7 55-64 " - ". 31,965 12,935 9,095 2,850 1,230 1,295 
8 65 AND OVER - ET PLUS we 29,255 15,840 6,935 1,695 870 795 
9 FEMALE — FEMININ... . Lénine 47,525 14,150 11,015 4,590 2,605 2,470 
10 15-24 YEARS - ANS 4,325 385 415 395 655 370 
il 2-34" " 5,785 830 915 410 405 460 
12 35-44 4.290 960 1,080 390 190 330 
13 4-54" 5,860 1,750 1,530 665 250 310 
14 55-64 ” 8,680 2.880 2,255 1,065 360 320 
15 65 AND OVER 18,585 7,335 4,765 1,670 745 680 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) 184,220 54,285 43,870 15,930 11,955 13,715 
17 15-24 YEARS — ANS 12,285 1.720 2.185 1,410 1,640 1,935 
18 25-40 7 - ".…. ve 47,075 7,690 8,710 3,980 4,340 5,085 
19 35-40" — 7. . 37.255 9,225 9.440 3,490 2,330 2,980 
20 4-54 " - " 33.585 11.290 9.050 2,840 1,720 1,805 
21 59-64  - ". 29.815 1715 8,615 2715 1.170 1,225 
22 65 AND OVER - ET PLUS . 24,205 12,645 5,870 1,490 755 690 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 €T EPQUSE A LA MAISON. 174,945 51,240 41,515 15.165 11,430 13,110 
24 15-24 YEARS — ANS. 11,650 1,580 2,055 1,340 1,545 1,865 
25 2-34" - " 44,860 7,285 8,230 3,770 4,175 4.880 
26 3-44" - ” 35,420 8,750 8,905 3,300 2,245 2,855 
2? 4-4 " - " 31,735 10,660 8,540 2,700 1,625 1,680 
28 55-64 " - ". 28,345 11,080 8.170 2,620 1,115 1,180 
29 65 AND OVER — ET PLUS .. 22,945 11,875 5,630 1,435 730 650 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN. 172,670 50,685 41.110 14,995 11,265 12,990 
31 15-24 YEARS — ANS . . 11,245 1,550 2,000 1,300 1,495 1,825 
32 2-34" - ”" 44,210 7215 8,185 3,740 4,120 4,845 
33 35-40 " - ". - 35.130 8,705 8,825 3.275 2,235 2.835 
34 4-54 " - ” 31,410 10.565 8,450 2,670 1,600 1,665 
35 55-64 " - ". 28,055 10,945 8,105 2,595 1,100 1,180 
36 65 AND OVER - ET PLUS 22,615 11,705 5,550 1,410 720 645 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... 2,280 550 405 165 160 120 
38 15-24 YEARS — ANS. * 400 35 55 40 50 40 
39 25-34" " 650 65 50 25 55 4 
40 35-44 " = 290 4 75 25 5 2 
Al 4-34" + 325 90 90 25 25 10 
42 55-64 "= ” 290 135 65 25 10 - 
43 65 AND OVER - ET PLUS. 330 175 75 25 . 15 5 
HUSBAND ONLY AT HOME{2) - EPOUX 
#4 SEULEMENT A LA MAISON(2 3.845 1,485 875 230 180 230 
45 15-24 YEARS — ANS... 145 25 30 10 15 25 
46 25-40" = ". . see ns 95 135 65 55 75 
4 35-40 " - " Le be 695 195 170 65 30 40 
48 4-54" - ' 830 295 235 40 45 45 
49 55-64 " - 740 365 190 30 30 30 
50 65 AND OVER — ET PLUS 725 510 15 15 5 15 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
5} SEULEMENT A LA MAISON(2)............................... 5,435 1,560 1,480 540 350 375 
52 15-24 YEARS - ANS. 490 110 % 65 85 & 
53 25-40" - ". a 1,505 305 350 145 110 125 
54 35-40" - ” i "1,150 280 365 125 60 85 
55 4-4 " = ° 1,025 340 275 105 50 85 
36 55-64 " - ". 735 265 260 65 30 15 
57 65 AND OVER - ET 535 255 130 4 10 20 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES)... 30,055 12,545 7,915 2,785 1,130 1,060 
59 15-24 YEARS — ANS .. 35 20 10 - 5 - 
60. 2-34 " = ” 350 90 100 20 10 35 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF. PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 
MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME QU GRADE OU DIPLOME NO 


22,610 14,230 3,700 19,695 222,520 12,190 5,385 3,005 1 
16,640 11,315 2,800 16.790 178,520 10,155 4,620 2,280 2 
1,815 1,460 105 1,095 13,125 575 165 195 3 
6,535 3,930 730 7,125 44,425 2,165 1,005 585 4 
3.550 2.310 615 3,505 34,060 1,820 1,235 340 5 
2,205 1,755 605 2,515 31,580 1,800 910 355 6 
1,560 1,015 460 1,530 29,100 1,925 550 395 ? 
975 840 285 1,025 26,230 1,870 750 410 8 
5,970 2,915 895 2,905 44,000 2,030 770 725 9 
760 640 75 565 4,085 125 45 75 10 
1,020 580 120 1,045 5,445 5 120 45 i 
615 260 145 320 3,990 175 80 40 12 
635 335 125 255 5,475 215 100 65 3 
960 350 165 335 7,980 455 120 125 14 
1,985 750 270 390 17,020 830 305 380 15 
16,365 10,370 2,655 15,080 168,505 9.485 4,250 1,985 16 
1,525 1,030 80 755 11,560 450 130 140 17 
6,515 3,675 685 6,395 43,515 2,095 950 515 18 
3,610 2,250 615 3,310 33,900 1,830 1,200 330 19 
2.210 1,720 610 2,340 30,670 1,715 880 320 20 
1.560 960 445 4,400 27,150 1,800 505 350 21 
945 720 225 875 21,705 1,590 580 330 22 
15,480 9.500 2.545 14,560 159,935 9,045 4,080 1,890 23 
1,470 985 75 730 10,930 440 135 145 24 
6.185 3,540 665 6,135 41,405 2,045 915 495 25 
3,405 2,155 535 3.210 32.265 1.705 1,140 305 26 
2,075 1,635 585 2,245 28,960 1,635 - 840 295 27 
1.470 915 405 1,380 25,800 1,700 505 340 28 
875 675 215 855 20,565 1,520 555 300 29 
15,235 9,680 2,495 14,200 157,840 8.940 4,020 1,860 30 
1,420 930 65 660 10,545 440 130 140 31 
6,105 3,430 645 5,920 40.795 2,020 895 495 32 
3,355 2,135 580 3.185 32,005 1,695 1,130 300 33 
2,040 1,610 580 2,225 28,670 1.620 830 295 34 
1,450 905 410 1,370 25,555 1.675 495 7” 330 35 
860 660 215 850 20,270 1,495 545 300 36 
245 225 50 360 2,090 105 60 - 25 37 
50 55 5 70 385 - - : - 38 

75 105 20 215 610 20 20 - 39 

45 25 15 30 260 10 10 10 40 

40 20 5 15 300 15 10 5 41 

25 5 - 15 256 25 5 10 42 

15 15 - 10 290 30 10 - 43 
230 215 35 295 3.470 225 90 60 “4 
10 5 = 15 140 5 - - ° 4 

95 55 - 125 * 665 20 10 15 46 

70 50 10 65 595 55 30 15 47 

60 45 5 65 750 35 25 20 48 

30 25 20 10 650 à 80 5 5 49 
20 25 - 10 665 35 20 5 50 
585 245 75 225 5.100 210 15 40 sl 
40 30 - 10 490 5 - - 52 
230 85 15 135 1,445 30 25 5 53 
135 50 15 30 1,035 70 30 5 54 
75 4 20 30 955 4 15 5 55 
55 20 20 5 700 25 5 10 56 

45 20 - 5 475 35 - 20 57 
2,660 1,080 M5 560 27,475 1,520 585 470 58 
- 5 - - 35 - - - 59 

65 20 10 5 325 15 5 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(1) 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
SE-10E ANNEE DE ANNEE 12E~13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


1 35-44 YEARS = ANS... vesesate . 1,030 345 295 105 45 40 
2 a ee ssa 3,115 1,105 865 355 130 120 
3 5564 " — 6,975 2,670 1,855 840 275 265 
4 65 AND OVER — ET PLUS... 18,550 8,315 4195 1465 675 600 
5 MALE — MASCULIN 4,985 2,760 1,130 290 170 165 
6 15-24 YEARS — ANS 5 5 - - - - 
7 a " =" 30 10 5 - - - 
8 4 " 150 65 35 15 5 5 
g 4-4 ”" - 450 210 98 40 25 25 
10 a " - ". 1,005 490 250 75 50 35 
il 65 AND OVER — ET PLUS 3,345 1,980 740 155 85 45 
12 FEMALE — FEMININ 25,070 9,785 6.790 2,500 970 905 
13 15-24 YEARS — ANS 35 10 15 5 5 - 
14 x  -" 320 80 90 15 10 30 
15 Bu" - ". 875 285 265 95 35 3 
16 4-4 * - 2.865 890 70 310 100 35 
17 SH " - ". 5,970 2.185 1,600 760 225 230 
18 65 AND OVER - ET PLUS... 15,205 6,340 4,060 1,310 590 $10 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 6,385 1,545 1,490 615 405 455 
20 15-24 YEARS — ANS 215 35 55 20 30 25 
21 BM " - ". 1435 215 320 120 125 145 
2 4 0" 1,795 380 435 170 30 130 
23 a " - " 1,480 410 340 165 80 115 
24 a  - ". 915 285 as 100 35 40 
25 65 AND OVER — ET PLUS 550 230 125 45 40 5 
26 MALE — MASCULIN. 2,265 755 505 190 125 130 
27 15-24 YEARS - Al 40 D] 10 5 - 5 
28 BH " -" 400 45 60 45 30 45 
23 co ne 580 155 140 50 40 5 
30 54" - 540 195 115 30 35 45 
31 5-64” =". 405 205 95 40 5 10 
32 65 AND OVER ~ ET 300 155 80 20 10 5 
330 FEMALE — FEMININ. 4,125 790 985 430 280 335 
34 15-24 YEARS — ANS 175 30 45 15 30 20 
35 BW " -" 1,035 170 260 75 95 100 
36 3-4 " - 1215 225 290 15 & 120 
7 a 935 220 230 130 45 65 
8 55H  - ". . 510 75 115 60 30 25 
39 65 AND OVER — ET PLUS... sreceseeeee 250 75 40 20 30 5 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 22,430 5,165 3,300 1,605 1,675 1,395 
al 15-24 YEARS — ANS . 5,860 345 550 465 300 535 
a BW " -" … 5,115 455 410 295 390 365 
4 Bu " 1,665 370 290 70 70 130 
44 4-4 " -" 2,320 860 435 155 65 110 
45 55-64" - 2.940 1,155 670 255 105 a5 
46 65 AND OVER — ET PLUS... 4,530 1,985 910 360 150 175 
47 MALE — MASCULIN 11,810 3,105 1,930 640 830 660 
4g 15-24 YEARS — ANS 2830 140 280 195 410 215 
4g 3-4  -" 2840 250 230 150 250 205 
50 54 " - ". os 905 245 205 40 30 55 
sl 54 “ - " 1,405 655 310 60 40 55 
52 a re 1765 925 455 100 45 35 
53 65 AND OVER — ET PLUS 2,265 1,495 450 90 45 35 
54 FEMALE — FEMININ 10615 - 1460 1.365 965 850 135 
55 15-24 YEARS — ANS 3,225 205 265 215 485 260 
56 a “ -" 2,275 200 175 145 140 160 
57 3-4  -" 760 125 85 30 40 70 
58 a ne 915 210 170 95 25 60 
59 Ca ae 1,180 220 215 155 60 50 
80 65 AND OVER - ET PLUS... 2,265 430 460 265 100 135 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


ANGLAIS NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIFLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME No 


us 4 20 25 985 25 15 - 1 
285 150 45 75 2,895 130 60 30 2 
605 235 70 160 6,360 410 no 85 3 
1,580 610 205 295 16,875 935 390 350 4 
140 135 60 150 4,475 270 155 80 5 
- - - - 5 - - - 6 

- - 5 5 20 - 5 5 ? 

5 10 - 10 140 - 10 - 8 

25 10 - 20 415 20 10 10 9 
30 30 10 30 910 60 25 10 10 
80 85 40 95 2,985 190 5 6 oll 
2,510 920 290 410 22,995 1,255 425 395 12 
- 5 - - 30 - - - 2B 
65 25 5 5 305 10 5 - 14 
110 30 15 15 840 30 10 - 15 
260 145 45 55 2,480 us 50 20 16 
575 205 65 130 5,450 350 90 5 1 
1,505 520 165 205 13,890 750 270 295 18 
780 495 150 435 6,030 160 110 85 19 
15 5 - 5 210 - - - 2% 
220 145 25 125 1,350 40 30 0 2 
250 140 70 140 1,680 60 40 2 2 
150 110 20 95 1,395 35 25 20 23 
125 60 20 40 860 20 10 25 24 
5 25 20 30 530 5 - 10 25 
125 180 40 210 2,095 85 4 4 2% 
- 10 - - 40 - - - 2 
30 50 20 75 365 35 10 5 28 
55 45 5 70 ‘515 30 30 5 2 
30 45 10 35 510 15 10 10 30 
10 20 5 15 375 15 - 10 3 

- 5 5 20 290 5 - 5 2 
655 315 110 225 3,940 80 65 40 (33 
15 10 - 5 170 - - - 3 
190 90 5 50 995 15 25 - 3 
190 100 60 70 1165 30 10 10 36 
120 60 10 60 890 25 20 5 7 
HS 35 20 25 485 5 10 10 3% 
30 15 15 15 240 - 5 - 3 
2,815 2,310 545 3,625 20,505 1,020 440 4040 
1,035 1,040 105 895 5,405 250 80 125 41 
755 675 130 1,640 4,680 185 140 1 4 
185 135 60 350 1,485 80 60 3% 4 
200 120 55 270 2,095 140 40 50 44 
230 Ho 80 260 2.710 150 35 50 45 
400 240 105 210 4,135 220 85 3 4 
845 1,105 170 1,935 10,635 640 300 25 47 
375 500 35 415 2,400 130 40 60 48 
300 395 55 995 2,585 100 90 70 49 
60 70 20 180 800 50 40 20 50 
60 40 15 170 1,235 ns 30 2 5 
40 35 25 0 1,605 95 25 4 (82 
10 55 20 55 2,010 150 70 35 5 
1,960 1,210 380 1,690 9,865 380 145 20 4 
655 535 65 475 3,000 120 40 70 55 
455 280 75 640 2,095 90 50 40 56 
130 65 40 175 690 30 25 15 57 
140 75 45 100 855 20 10 25 5 
190 75 60 150 1,100 55 10 15 59 
390 180 90 155 2,125 65 15 60 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


SE-10E ANNEE HE ANNEE 12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(I) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


NEW BRUNSWICK — 
NOUVEAU-BRUNSWICK: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVÉS... 190,435 78,950 30,310 11,505 15,570 11,100 
2 MALE — MASCULIN... ces 156,925 65,005 24.670 9,295 13,455 ‘ 9,455 
3 15-24 YEARS — ANS... 12,340 1,850 2.315 865 2,915 1,085 
4 25-48 " - ".. 40,520 8,600 6,625 1,955 5,755 3,705 
5 3-46" " 29,520 10,190 5,460 1,970 2,580 1,880 
6 45-54" 27,755 14,280 4,340 1.990 900 1,215 
? 55-64  — 24,570 14,535 3.380 1,625 720 980 
8 65 AND OVER — ET PLUS 0... Lure 22,230 15,555 2,555 895 585 590 
9 FEMALE — FEMININ... .. do du 33,510 13,945 5,640 2,210 2,115 1,645 
10 15-24 YEARS — ANS. . 2,780 290 415 145 570 170 
il 2-4 " =" 3,905 860 640 225 525 230 
12 35-44 " 3,140 935 725 185 250 180 
13 45-54 " — 4,355 2,015 755 365 145 260 
4 55-64 " - ". 6,140 2,955 1,005 500 190 270 
15 65 AND OVER — ET PLUS .. 13,190 6,890 2,095 195 435 535 
16  MARRIED(Z) - MARIE(E)S(2). 150,400 61,480 24,410 9,175 12,980 9,220 
17 15-24 YEARS — ANS... 11,105 1,830 2,245 820 2,555 995 
18 3-4" - ” 40,165 8,790 6,745 2,005 5.695 3,640 
19 35-W " - 29,690 10,235 5,585 1,990 2,590 1,900 
20 45-54" = 27,355 14,015 4,350 2,005 910 1,220 
2 55-64 “ 23,130 13,505 3,225 1,585 70 935 . 
22 65 AND OVER — ET PLUS. _ 18,955 13,105 2,260 770 520 535 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX | 
23 ET EPOUSE A LA MAISON 142,510 57,755 22,935 8,710 12,405 8.835 
24 15-24 YEARS — ANS. . 10,575 1710 2.090 15 2,475 950 
35 25-84 ” " dre 38.240 8210 6,340 - 1,900 5,420 3,505 
2 3-46 " — due 28,115 9,640 5,270 1,880 2,465 1,795 
2 45-54 " — ".. ou 25,720 13,090 4,090 1.900 865 1,140 
28 55-64 " — . 21,900 12,750 3,010 1,500 675 920 
29 65 AND OVER ~ ET PLUS dre tee canes 17,960 12,350 2,140 755 505 520 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN .. … …... .. 140,905 57,155 22,720 8.625 12,245 8,755 
31 15-24 YEARS — ANS. ....... oe . 10,295 1,675 2,060 750 2415 925 
3 5-38 % = "..... 37,850 8,140 6.310 1,880 5.375 3,480 
33 3-44" - " 27,910 9,580 5,210 1,870 2,440 1,790 
34 45-54 " — ”. . 25,470 12,945 4,050 1,890 850 1,140 
3 55-64 " — . . . 21,655 12,615 2,995 1,475 665 915 
3% 65 AND OVER — ET PLUS …. de crus 17,720 12,200 2,100 750 495 515 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... . … . ... . 1,605 600 215 85 160 80 
38 15-24 YEARS — ANS... due a 280 40 35 20 60 20 
39 3-34" =". 390 65 35 15 40 re) 
40 35-44 " - "... 210 55 60 5 25 10 
4l 4-4 "2 ue 250 140 40 10 15 5 
4 55-64 " — ” dre de sae 240 140 15 25 10 10 
43 65 AND OVER — ET PLUS. 235 155 40 5 “10 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2).. 3,240 1,740 490 140 210 165 
45 15-24 YEARS — ANS. 125 5 20 10 20 25 
46 5-36 " =” 630 150 100 30 105 60 
4 35-44 " 595 240 90 40 45 50 
4 45-54 " 665 420 95 5 20 20 
4 55-64 " - ". 650 45 15 30 15 10 
50 65 AND OVER - ET PLUS 565 460 65 15 5 5 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPQUSE 
51 SEULEMENT A LA MAISON(?).. 4,655 1,990 990 320 360 225 
52 15-24 YEARS — ANS. 405 95 135 40 55 20 
53 5-34 " - " 1,295 425 300 75 170 80 
54 3-4 " 975 360 230 75 80 50 
55 45-54 “ — %5 505 170 80 20 50 
56 55-64 " - " 585 310 100 55 25 5 
57 65 AND OVER — ET PLUS... cee cece aeeeeeees 435 290 55 5 10 10 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 21,835 12,045 3,610 1,315 745 810 
59 15-24 YEARS — ANS. 45 20 15 - 10 - 
60 25H "M ue 305 u5 75 20 35 20 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


ee 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


NON UNIVERSITAIRE UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT AVEC "GRADE 


QU DIPLOME 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


AVEC CERTIFICAT 


OU DIPLOME NO 


16,550 10,915 2,395 13,145 126,530 58,045 2.545 3.310 Hy 
12,780 9,040 1815 11415 102,390 49,695 2,185 2,655 2 
1,290 1,250 110 660 8,295 3,690 100 260 3 
5,300 3,090 405 5,095 25,740 13,555 550 675 4 
2,570 1,895 430 2,545 18.945 9,560 620 390 5 
1,805 1,265 410 1,555 18,075 8,805 490 385 6 
1,250 930 245 905 16,400 7,525 195 455 7 
560 610 220 650 14,940 6,560 235 490 8 
3,770 1.870 580 1,730 24,145 8,355 360 655 9 
405 420 45 320 1,970 730 20 55 10 
445 300 110 570 2,705 1,070 70 65 Il 
315 195 70 285 2175 835 70 50 12 
405 145 80 180 2,890 1,345 55 75 13 
670 270 125 165 4,310 1.660 50 125 14 
1,530 550 160 200 10,085 2,75 100 285 15 
12,580 8,410 1,760 10,375 97,600 48,115 2,040 2,450 16 
1,175 920 80 490 7,390 3,415 75 220 17 
5,235 2,960 405 4,690 25,510 13,485 525 640 18 
2,590 1,870 435 2,495 19,095 9,615 590 395 19 
1,840 1,225 400 1,395 17,770 8,725 490 365 20 
1,255 885 245 7718 15,480 7,065 170 425 21 
495 555 195 530 12,545 5.815 190 405 22 
12,025 8.095 1,670 10,075 92,440 45,845 1,915 2,315 23 
1,125 900 75 475 - 6,965 3,315 70 215 24 
5,055 2,830 385 4,595 24,130 12,995 510° 610 25 
2,465 1,805 410 2.390 18,015 9,195 550 360 26 
1,735 1.160 380 1,350 16,740 8,180 450 350 27 
1.190 865 230 750 14,690 6,655 155 395 28 
455 540 185 510 11,895 5,495 185 385 29 
11.915 7,985 1,625 9,875 91,320 45.400 1,905 2.285 30 
1,105 870 75 430 6.765 3,250 70 205 31 
5,030 2,770 365 4,495 23,835 12,910 500 605 32 
2,450 1,800 400 2,365 17,855 9.145 545 355 33 
1,720 1,155 380 1,335 16,585 8,095 us 350 34 
1,175 860 220 740 14,535 6,575 155 390 35 
445 530 185 510 11,745 5,415 185 380 36 
110 110 45 200 1,120 445 10 25 3 
25 35 5 45 205 65 5 10 38 
30 55 15 105 295 80 5 5 39 
20 5 10 25 7 155 50 - 5 40 

10 5 - 15 160 90 5 5 4l 

15 5 1S 5 155 80 - 5 42 

i0 10 - 5 150 85 - 5 43 
155 135 35 165 2,170 935 15 60 4 
10 5 - - 110 15 - 5 45 

65 65 10 50 460 145 10 15 46 

40 25 10 55 400 155 25 15 4 
20 30 5 30 445 190 30 - 48 

10 10 10 20 405 220 10 10 49 

- 5 - 10 340 205 5 15 50 
410 185 45 135 3,190 1,340 50 15 5} 
40 15 - 15 315 85 5 - 52 
110 70 20 40 925 345 10 15 53 
85 45 10 45 680 265 15 20 54 
85 30 10 15 590 345 15 15 55 
60 10 10 5 380 180 5 15 56 
40 15 . - 5 310 15 - 10 57 
1,935 185 265 315 15,745 5,410 235 440 58 
~ - - = 20 20 - 5 59 

25 10 5 5 175 125 10 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS. SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976- 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES] N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(I) 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
SE-10E ANNEE ME ANNEE I2EISE ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS 810 320 230 45 60 30 
2 45-54 " - " 2,350 1210 420 160 75 125 
3 55-64" — ”. 5,055 2,665 865 380 140 185 
4 65 AND OVER — ET PLUS. 13,265 7710 2,010 715 430 455 
5 MALE - MASCULIN 3,780 2,595 450 165 95 90 
6 15-24 YEARS - ANS. 5 - - - 5 - 
7 25-40" - ".… 55 25 15 - 10 - 
8 35-44" = 85 35 25 - 5 5 
9 4-5 " — ”. 305 160 45 15 = 10 
10 55-64 " — ”… 810 500 110 70 25 25 
il 65 AND OVER — ET PLUS... 2,520 1,865 255 85 50 50 
12 FEMALE — FEMININ... 18,055 9,450 3,160 1,145 650 720 
13 15-24 YEARS - ANS. 35 15 10 - 10 - 
14 3-3" - "…. 260 90 60 20 ès 20 
15 3-4 0 " - "…. 725 285 205 45 55 25 
16 45-54 " -" 2,045 1,050 380 150 75 NS 
17 55-64 ” - OM . 4,240 2,165 750 315 15 155 
18 65 AND OVER - ET PLUS .. 10,740 5,845 1,755 625 375 405 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S.... 3,415 1,025 6a5 290 280 230 
20 15-24 YEARS - ANS. 90 15 15 15 15 5 
21 25-40 " - ".… 890 170 160 80 130 60 
22 3-44" - ”". ve 960 235 225 75 95 75 
23 6-4 " - ". . 760 305 125 75 20 65 
24 58-64" - 480 190 120 35 15 10 
25 65 AND OVER - ET PLUS 240 120 50 15 10 15 
26 MALE — MASCULIN 1,230 490 205 80 70 7 
27 15-24 YEARS — ANS. 20 5 - - - - 
28 g-4 - ". 265 55 * 50 15 30 15 
29 35-44 " - ". 290 85 40 30 25 20 
30 6-4 " - " 300 160 30 20 10 20 
31 55-64 0 " — ”". 230 110 55 10 - 10 
32 65 AND OVER — ET PLUS. 125 75 25 5 - - 
33 FEMALE — FEMININ... - 2.190 535 480 215 210 160 
34 15-24 YEARS - ANS. 70 10 15 10 15 10 
35 2-34 " - ”" 630 15 110 70 5 45 
36 3-4 " - 670 150 175 45 70 50 
37 45-54 " - ”. 460 145 95 55 15 45 
38 55-64 " - "… 250 75 60 30 10 5 
39 65 AND OVER — ET PLUS. 115 40 25 10 5 10 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

4 UAMAIS MARIE(E)S) 14,780 4,400 1,595 125 1,560 830 
41 15-24 YEARS - ANS. 3,885 280 465 170 910 255 
42 3-3" - ". 3,055 390 285 70 420 220 
43 440" - ”. 1,195 335 150 50 80 55 
4 45-54" =". 1,650 765 190 120 40 10 
45 55-64 " - ”. 2,045 1,130 175 120 45 120 
46 65 AND OVER — ET PLUS . 2,960 1,515 335 190 65 120 
4 MALE - MASCULIN... : 7775 3,030 805 290 825 375 
48 15-24 YEARS — ANS. 1,895 140 240 100 475 135 
49 25-40” =". 1,720 225 145 25 235 155 
50 35-44 " = 640 250 95 30 55 15 
sl 4-4 " - 1,015 585 120 40 25 20 
52 55-64 " - ”. 1,215 860 95 45 15 30 
53 65 AND OVER — ET PLUS. 1,295 960 LS 45 20 20 
54 FEMALE — FEMININ... 7,005 1,375 795 440 740 45 
55 15-24 YEARS — ANS .. 1,985 130 225 75 440 120 
56 - 2-34" - ".. uen 1,335 160 140 50 190 65 
57 35-44  " - ”. . 555 85 55 20 20 40 
58 4-4 " - ” 635 180 70 80 15 50 
59 55-64 " - ”. 830 265 80 75 30 90 
60 65 AND OVER - ET PLUS .. 1,660 550 220 145 45 100 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
| LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE OÙ CHEF 


# 
FRENCH 
FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


ENGLISH 
ANGLAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS. CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


65 35 5 5 525 270 15 - 1 
190 65 40 55 1,540 745 30 35 2 
445 215 75 95 3,465 1,440 50 100 3 

1,205 460 140 150 10.025 2.815 125 305 4 

150 9% 35 90 2,660 960 60 95 5 

- - - - - - - - 6 

- - - - 20 30 5 - 7 

10 5 - 5 60 25 5 - 8 

30 25 5 10 220 75 5 - g 

5 20 10 ‘2 510 265 15 20 10 
85 50 20 50 1,845 565 3 7 Il 

1,785 690 230 220 13,090 4,445 170 345 12 

- - - - 5 15 - - 2B 
25 10 5 5 150 100 10 - 4 
60 30 15 5 465 250 10 - 6 
160 45 30 45 1,325 665 25 35 16 
420 190 60 70 2,950 1,180 40 5 OWT 

LUS 410 NS 100 8,180 2,240 90 230 18 
ais 260 70 155 2,855 45 55 65 19 

10 10 - 5 75 15 - - 2 
145 75 30 55 735 125 15 2 a 
105 95 20 45 790 125 25 2 2 

70 40 15 35 645 85 15 2 23 
60 25 15 20 405 75 - 5 24 
28 10 - 5 215 20 - 5 25 
105 120 20 75 995 185 20 2 2% 

5 $ - - 15 5 - - 2 

35 5 5 25 205 50 5 5 28 
30 30 5 20 230, 35 20 19 29 

15 20 10 20 245 45 5 30 

15 15 10 185 40 - 5 31 

5 10 - - 110 10 - 5 2 
310 140 50 85 1,865 255 30 40 33 
5 5 - 5 60 15 - - 34 
110 3 15 30 525 80 15 15 35 

75 60 15 25 560 95 10 10 3% 
60 25 5 10 395 40 10 10 3 
40 10 15 5 220 30 - 5 3 

15 - - 5 105 10 - - 39 

1,605 1,455 300 2,300 10,125 4,075 220 355 40 
505 735 75 490 2,775 975 40 9 41 
345 340 75 910 2,030 885 10 80 42 
120 9% 5 285 715 385 50 3% 4 
No 75 30 250 1,010 595 15 3% 4 
160 70 35 190 1,360 605 20 55 45 
370 140 50 170 2,230 635 25 65 4 
455 700 5 1,210 5,250 2,210 130 199 4 
170 365 35 230 1,400 420 30 45 48 
170 215 25 525 1,220 420 35 45 49 

45 35 10 105 395 205 25 15 50 
15 40 10 160 585 390 5 25 51 

| 35 20 5 110 755 410 20 30 52 
20 20 5 85 895 360 10 35 59 
| 1,150 755 205 1,090 4,875 1,865 90 170 54 
! 335 370 35 260 1,375 555 10 45 55 
170 120 50 390 810 465 30 30 5% 

75 55 15 180 320 185 30 20 5 
90 40 25 go 420 210 5 5 88 
130 50 25 85 610 190 - 30 59 
345 5 45 90 1,340 270 15 40 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) GRADES 9-10 GRADE 11 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD GRADES 12-13 


12E=13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES) N'AYANT PAS ATTEINT SE10E ANNEE HE ANNEE 
LA SE ANNEE(1) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. OU DIPLOME 


QUEBEC: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL . 
1,894,110 741,615 297,355 130,490 133,340 123, 


WITHOUT CERTIFICATE 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.... 625 
2 MALE — MASCULIN. 1,528,750 581,790 242,700 105,295 105,465 105,945 
3 15-24 YEARS — 107,370 8,755 20,470 15,795 16,450 12,330 
4 25-40" - ".… 413.845 71,205 69,050 44,225 31,235 38,485 
5 35-44"  — ”. 326,910 116,575 60,700 18.090 20,765 23,405 
6 45-84 7 - " 300.025 144,430 49.895 13,765 17,655 17,335 
7 55-64 "+ : 215,400 126,775 26.705 8,595 11,450 9,730 
8 65 AND OVER — ET PLUS. 165,205 114,055 15,875 4,825 7,905 4,665 
9 FEMALE - FEMININ 365,365 159,825 54,655 25.190 27,880 17,675 
10 15-24 YEARS — ANS.... de tee 33,725 2,365 4570 4,530 6.065 3,150 
il g-3 0" - ". vee 59,180 9.115 8,570 6,775 5,780 4,125 
12 3-44" 46,870 15,770 8,735 3,520 3,345 2,695 
13 4-5" = 57.720 27,530 10,305 3,610 3,415 2,710 
4 55-64 " - ".... 66,610 39,040 9,565 2.830 3,555 2,370 
15 65 AND OVER - ET PLUS. 101,250 66,000 12,895 3,925 5,715 2,625 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) 1,443,010 554,745 234,750 100,630 98,305 100,470 
7 15-24 YEARS — ANS... 87.015 7,750 17,475 13,375 13,455 9,935 
18 25-40" ~ " 393,185 70,470 67,525 42,785 29,465 36,870 
19 36-44" = we 321,295 116,105 60,450 17,910 20,140 23,135 
20 45-54" - ”. ue 292,670 141,330 49,270 13,800 17,255 17,015 
21 55-64 " - ” vets trees 204,685 120,165 25,855 8,300 11,010 9,280 
22 65 AND OVER - ET PLUS 144,155 98,930 14,185 4,460 6,985 4,235 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON. 1,365,695 519,340 221,930 95,215 93,230 96.515 
24 15-24 YEARS — ANS. 84,335 7,325 16.895 12,840 13,430 9,750 
25 25-34" - " 376,980 66,890 64,420 40.850 28,075 35,735 
26 35-44" = 303,545 109,140 56,830 16,715 18,895 22,145 
27 45-54  " 273,365 131,120 46,050 12,705 16,190 16,020 
28 55-64 ” - ”. 191,805 111,960 24,335 7,885 10,315 8,860 
29 65 AND OVER - ET PLUS. 135,665 92.510 13,395 4,225 6,625 4,000 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 1,347,720 514,300 219,325 93,735 91,355 95,485 
31 15-24 YEARS — ANS. 80415 ~ 7,105 16,380 12,365 12,330 9,430 
32 2-34" - " 371,335 66,235 63,660 40,285 27,575 35,435 
33 35-4  ": - . ve 300,975 108,220 56,335 16,560 18,725 21,985 
34 45-840" - . a 271,015 130,030 45,645 12,580 16,025 15,890 
35 55-64 " — OP sees 189,845 110,895 24,075 7,785 10,155 8,785 
36 65 AND OVER — ET PLUS. 134,125 91,825 13,230 4175 6,540 3,965 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ. 17,980 5.045 2,605 1,475 1,875 1,030 
38 15-24 YEARS — ANS. .3.920 215 515 475 795 320 
39 25-40  - " 5,640 655 755 560 505 305 
40 3-4" 2.570 920 500 155 170 160 
4] 4-54 " - 2,355 1,095 405 125 170 135 
42 55-64 " — ".…. 1,955 1,065 265 100 160 75 
43 65 AND OVER - ET PLUS ...... = 1,540 1.085 165 55 80 35 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2) 30,150 13,720 4,340 1,675 1,930 1,660 
4 15-24 YEARS - ANS. ... 740 65 150 135 90 50 
46 25-40" - ". 5,485 905 945 535 415 435 
47 35-44" 6,365 2,225 1,155 395 465 380 
48 4-34" - ". 7,420 3,790 1,130 340 460 445 
49 55-64 " - ”.… 5,670 3,525 590 175 340 225 
50 65 AND OVER - ET PLUS 4,465 3,215 370 90 165 120 
.WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2) 47,165 21,685 8.480 3,740 3,145 2.285 
52 15-24 YEARS — ANS. 1.940 360 430 400 235 130 
53 25-40" — "… 10,730 2,670 2,155 1,405 975 695 
54 35-44 0" =". 11,385 4,740 2,865 805 785 605 
55 4-4 " - ” 11,880 6,420 2,085 755 600 555 
56 55-64 " - ".… 7,210 4.680 920 240 365 195 
57 65 AND OVER ~ ET PLUS. 4,025 2,805 420 140 195 No 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 183,795 118,415 25,815 7,395 9,390 5,285 
59 15-24 YEARS — ANS. 235 70 40 20 45 35 
60 25-40" - "… 2,635 850 540 315 210 135 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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‘TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME No 


116,615 150,775 40,930 159,365 262,720 1,474,770 115,260 41,355 1 
90,390 122,925 33,150 141,080 199,445 1,195,675 100,840 32,795 2 
8,570 17,705 1,425 5,880 11.680 89,755 3,330 2610 3 
39,770 47,710 12,210 59,950 48,655 334,290 21,940 8.960 4 
20,170 24,250 8,380 34,575 38,740 255,150 27,360 5,660 5 
12,070 17,135 5,910 21,835 39,115 231.265 24,090 5,555 6 
6,575 10,250 3,305 12,010 33,265 163,760 13,095 5,275 7 
3,240 5,880 1,915 6,835 27,990 121,445 11,030 4,740 8 
26,225 27,850 7,780 18,285 63,280 279,100 14,420 8,560 9 
3,735 6,485 495 2,325 5,605 26,590 800 730 10 
6,695 8,140 2,125 7,860 10,425 45,620 1,790 1,355 nl 
3,900 4,030 1.550 3.315 7,180 36.935 1,845 915 12 
3,455 3,205 1,225 2,260 8,760 45,390 2,480 1,100 13 
3,770 2,825 1,180 1,470 10,800 51,570 2.665 1.570 14 
4675 3,160 1,205 1,055 20,520 73,000 4,845 2,895 15 
86,930 111,255 30,900 125,040 184,115 1,135,550 94,375 28,970 16 
6,955 12,760 1,010 4,320 8,380 74,520 2,235 1,885 17 
38,335 43,730 11,280 52,730 44,350 321,430 19,610 7,800 18 
20,040 23,455 8,110 31,950 37,690 251,785 26,570 5,250 19 
12,010 16,530 5,670 19,790 38,135 225,970 « 23510 5,055 20 
6,640 9,670 3.180 10,585 31,570 155,625 12,580 4,905 21 
2,950 5,105 1.650 5,660 24,000 106,220 9.870 4.070 22 
83,090 106,055 29,370 120,950 171,895 1,076,045 90,800 26,950 23 
6,805 12,385 970 4,240 7,865 72,530 2,135 1,810 24 
37,105 42,025 10,810 51.065 41,555 309,100 18,945 7,375 25 
19,040 22,170 7,725 30.880 35,190 237,795 25,685 4,870 26 
11,245 15,585 5,330 19,115 35,220 210,895 22,650 4,605 27 
6,165 9,095 2,975 10,210 29,535 145,755 11,990 4,530 28 
2,730 4,785 1,550 5,440 22,535 99.975 9,395 3,765 29 
81.710 103,950 28,940 118,915 168,235 1,062,955 89,840 26.700 30 
6.455 11,580 915 3,855 7,180 69,440 2,025 1,770 31 
36,530 41,160 10,625 49,835 40,295 305,000 18,740 7,305 32 
18,875 21,985 7,635 30,665 34,725 235,920 25,510 4,825 33 
11,095 15,465 5,280 19,000 - 34,805 209,165 22,465 4,575 34 
6,045 9,025 2,935 10,150 29.060 144,465 11.835 4,490 35 
2,715 4,730 1,540 5,410 22.170 98,955 9,270 3,730 36 
1,380 2,105 430 2,035 3,665 13,095 960 260 37 
350 805 55 385 680 3.085 15 40 38 
575 870 185 1,235 1.260 4.100 205 75 39 
165 190 90 220 470 1,880 180 45 40 
150 120 45 NS 410 1,725 185 30 4l 
125 . 70 40 55 475 1,290 155 40 42 
20 55 15 30 365 1,015 125 30 43 
1,170 2.265 115 2,680 4,915 22,135 1,955 1,145 4 
60 155 15 20 115 550 40 40 4 
375 680 230 960 1,055 3,780 380 265 46 
295 570 140 740 975 4.730 430 235 47 
245 385 170 455 1,160 5,565 460 240 48 
125 295 100 300 855 4.275 335 200 49 
75 175 55 200 755 3.240 310 165 50 
2,665 2,940 815 1,405 7,305 37,370 1,620 875 sl 
85 220 20 55 405 1,445 60 35 52 
860 1,020 240 700 4,735 8,550 285 165 53 
700 710 240 330 1,530 9,255 450 145 54 
530 560 170 220 1,760 9,515 395 210 55 
350 275 105 75 1,180 5,600 260 175 56 
145 150 45 20 705 3,015 165 | 145 57 
7,315 5.885 1,765 2,535 30,260 140,000 9,105 4,440 58 
15 10 5 - 35 185 10 5 59 
245 200 35 . 0 250 2,255 90 40 60 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS } LESS THAN GRADE %1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE() 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


NE ANNEE 12E-13E ANNEE 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF SE-I0Ë ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS 8,510 3,785 1,855 555 590 380 
2 45-54" nn 26,115 14,725 4815 1,380 1,340 1,010 
3 64" =, 49,400 31,850 7,035 1,860 2,240 1,570 
4 65 AND OVER ~ ET PI 96,905 67,145 11,530 3,265 4,970 2,165 
5 MALE — MASCULIN 31,350 21,190 3,455 840 1,535 955 
6 15-24 YEARS - ANS. . 40 20 10 5 5 - 
7 2-34 " - ” . 365 110 65 50 20 15 
8 35-40 " -" . 1210 505 230 50 90 65 
9 45-54 " — 4,095 2,290 660 140 200 210 
10 55-64 " — "… 7,750 5,120 sis 240 385 300 
11 65 AND OVER — ET PI 17,895 13,140 1,575 360 835 375 
12 FEMALE — FEMININ 152,445 97,235 22,365 6,550 7,860 4,330 
13 15-24 YEARS - ANS. 190 50 3% 20 40 25 
14 3-3" - " 2,270 735 475 265 190 120 
15 35-44" - 7,295 3,280 1,625 505 500 315 
16 4-54" - . 22.025 12,435 4,150 1,240 1,140 805 
17 55-64 " - ” : 41,645 26,730 6,120 1,620 1,855 1,270 
18 65 AND OVER - ET PLUS. 79,015 54,005 9,955 2,905 4,135 1,795 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S... 50,275 16,995 8,575 4,455 4,055 3,350 
20 15-24 YEARS — ANS. 1,000 190 225 185 135 65 
21 25-34 " - " 13,570 2,790 2,465 1,670 1,190 1,100 
22 35-4 " - " 15,940 5,135 2.840 1,285 1,305 1,055 
23 5-4" - 12,785 5,355 2,135 880 900 790 
24 55-64 0" — 5,200 2,545 675 330 385 : 270 
25 65 AND OVER - ET PI 1,775 980 230 100 140 70 
26 MALE — MASCULIN... 16,155 5,380 2,370 1,065 1,200 1,095 
27 15-24 YEARS — ANS. 175 10 45 25 20 15 
28 25-84 " - " 3,520 510 485 365 280 340 
29 35-44 ” — 4810 1,355 780 265 405 310 
30 45-54 " — … 4,665 1,855 745 270 325 295 
31 55-64 " - " 7 2,205 1,155 240 110 125 110 
32 65 AND OVER — ET PLUS. : 775 490 75 30 35 20 
33 FEMALE — FEMININ... 34,125 11.615 6,205 3,395 2,855 2,255 
34 15-24 YEARS — ANS. 825 180 190 160 105 45 
35 25-84 " - " 10,045 2,280 1,975 1.305 - 905 755 
36 35-44" 11,130 3,780 2,060 1,025 900 745 
37 45-54 " 8,125 3,505 1,395 610 575 495 
38 53-64 " - ”" 2,995 1,380 435 225 260 165 
39 65 AND OVER - ET PLUS. 4,000 485 155 70 100 50 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CÉLIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 217,025 51,460 28,210 18,005 21,590 14,530 
41 15-24 YEARS — ANS. 52,840 3,110 7,290 6,740 8,885 5,465 
42 3-34 " - " 63,630 6,215 7,100 6,235 6,160 4,510 
43 44" =" 28,035 7,320 4,290 1,850 2,080 1,530 
44 4-4 " - " 26,175 10,545 3,990 1,315 1,575 1,225 
4 55-64 " - ”… 22,725 11,260 2,705 935 1,365 980 
46 65 AND OVER — ET PLUS. 23,620 13,005 2,830 925 1,525 820 
47 MALE — MASCULIN 103,375 27,200 13,215 7,985 9,445 6,760 
48 15-24 YEARS - ANS. 26,000 1,545 3,895 3,265 4,005 2,835 
49 25-84 " - " 33,130 3,445 3,900 2,995 2,950 2,250 
50 3-4 0" - ”" 13,545 4,270 2,200 825 1,085 660 
sl 45-84 " - " 12,830 6,475 1,715 435 640 505 
52 55-64 ” = OO, 9,930 6,075 885 295 450 315 
53 65 AND OVER - ET PLUS. 7,940 5,390 625 170 325 190 
54 FEMALE — FEMININ. 113,650 24,255 14,995 10,020 12,145 7,770 
55 15-24 YEARS — ANS. 26.840 1,560 3,400 3,475 4,885 2,630 
56 g-4 " - " 30,495 2.175 3.205 3,240 3,205 2,255 
57 35-84 14,495 3,055 2,090 1,030 995 870 
58 45-54" 13,345 4,070 2275 830 935 720 
59 55-64 ” 12,795 5,185 1,825 640 920 665 
60 65 AND OVER 15,675 7.615 2,205 755 1,200 625 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE OU DIPLOME xo 


535 485 110 , 210 870 7,055 485 100 


1 

1,135 935 300 485 3,270 21,220 1,265 360 2 
1,965 1,680 525 670 7,200 38,970 2,100 1,125 3 
3,420 2,565 790 1,055 18,640 70,310 5,150 2,805 4 
685 1215 340 1,145 5,140 23,630 1,665 915 5 
- - 5 - 5 35 - - 6 

20 30 5 50 35 305 20 10 7 

70 35 20 100 125 955 100 35 8 
130 195 35 235 510 3,235 240 5 9 
145 300 90 260 1,185 6,050 350 170 10 
315 610 185 495 3,295 13,055 960 585 1 
6,625 4,665 1,425 1,385 25,120 116,370 7,435 3,525 12 
15 10 - - 30 150 10 5 13 
220 170 35 60 215 1,955 70 30 14 
460 405 85 110 745 6,100 385 65 LE) 
1,005 740 260 245 2,765 17,985 1,025 250 16 
1,825 1,385 435 410 6,015 32,920 1,750 955 ul 
3,105 1,955 605 560 15,350 57,255 4,195 2,215 18 
3,305 4.600 1.280 3,655 10,025 36,810 2,400 1,040 ig 
65 105 10 15 175 790 30 10 20 
1,120 1,670 335 1,240 2,360 10,550 365 290 21 
1,155 1,485 475 1.210 2,930 12,115 640 255 22 
690 940 300 790 2,560 9,145 785 295 23 
230 295 140 325 1,355 3,345 365 135 24 
50 105 25 75 645 865 215 50 25 
810 1.660 485 2,090 3,100 11,550 990 515 26 
15 25 5 10 40 125 10 5 27 
245 550 95 650 620 2,595 175 125 28 
300 500 185 715 840 3,610 245 5 29 
195 375 . 130 475 825 . 3,350 325 160 30 
4 160 60 195 530 1.445 140 90 31 
15 4 10 50 240 425 95 10 32 
2,495 2,945 795 1,560 6,925 25,260 1,410 525 3 
55 80 3 10 135 665 20 5 34 
870 1115 240 590 1,740 7,950 190 165 35 
855 985 295 495 2,085 8,510 395 135 36 
490 565 165 310 1,730 5,790 460 135 37 
185 135 75 130 825 1,900 225 45 38 
35 55 15 25 405 440 120 35 39 
19,065 29,035 6,985 28,140 38,320 162,415 9,385 6,905 4 
5,275 11,300 900 3,860 8,690 40.855 1,850 1,440 4 
6,765 10,245 2,670 13,725 12,115 45,675 3,660 2,180 42 
2,340 2,860 1,240 4,530 4,430 21,130 1,510 965 4B 
1,690 1,935 870 3,030 3,915 20,325 1.005 935 4 
1,505 1,435 645 1.895 3,945 17,390 720 680 45 
1,485 1,270 655 1,100 5,230 17,045 635 710 46 
6,005 13,840 2,675 16,245 18,055 75,410 6,395 3,520 4 
2.040 5,940 485 1,995 4,340 19,610 1,255 795 48 
2,595 5,285 1,250 8,450 6,650 22,615 2.620 1,245 49 
630 AS 405 2,355 2,075 9,940 1,075 450 50 
405 710 285 1,665 1,815 9,945 600 465 51 
215 475 120 1,105 1,640 7,520 40 330 52 
120 315 125 630 1,530 5,770 395 240 53 
13,060 15,195 4,315 11,895 20,265 87,010 2,990 3,390 54 
3,235 5,365 ais 1,870 4,355 21,245 595 645 55 
4,165 4,960 1,425 5.270 5,465 23.060 1,035 935 5 
1,715 1,740 840 2,170 2,355 41,190 435 515 57 
1,280 1,220 585 1,370 2,100 10,375 400 470 58 
1,235 955 525 790 2,305 9,865 280 350 59 
1,370 945 530 425 3,695 11,275 245 465 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) : 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
LIE. ANNEE I2E-13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


ONTARIO: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 
1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES...0 2,634,620 715,265 445,950 156,445 395,785 182,380 
2 MALE — MASCULIN Lu Lee 2,096,930 556,950 358,540 123,945 314,885 145,835 
3 15-24 YEARS - ANS... ee 144,245 7,170 28.575 13,975 36,825 13,830 
4 25-34 0 " - ". aan os 520,920 54,930 83,840 29,890 89,985 41,395 
5 B44" - ”. 443.670 104,190 82,795 27,030 60,460 31,600 
§ 4-54" =". 426,690 137,865 77,145 25,510 55.345 28,215 
7 55-64 " - ". 305,425 111,780 52,645 18,545 45,260 19,495 
8 65 AND OVER — ET PLUS buse ee ee 255,985 141,015 33,530 9,010 27,010 11,305 
9 FEMALE — FEMININ... 537,690 158,315 87,410 32,495 80,895 36,545 
10 15-24 YEARS — ANS . 54,275 1,715 7,850 4,190 13,895 4,895 
11 25-34" = 87,345 6,370 12,510 4,955 15,365 6,955 
R 35-44" 58,700 10,095 13,750 4,520 9,265 4515 
13 45-54" 69,380 18,355 13,265 5,150 10,925 5,060 
14 55-64 * 86,170 28,870 16.060 6,115 12,400 5,805 
15 65 AND 0 181.825 92,910 25,970 7,375 19,040 9,315 
16 MARRIED(2} - MARIE(E)S(2).... 2,004,170 526,845 354.915 121,895 303,010 140,610 
17 15-24 YEARS - ANS 118,985 6,700 26,875 12,145 30,210 11,265 
18 25-40 " - ”". 503,020 55,485 85,765 30,265 88,715 40,145 
19 35-44 " = 444,530 104,755 84,295 27,785 60,945 31,705 
20 45-40" 421.960 135,015 77,010 25,635 55,375 28,155 
21 55-64  — ”. 294,205 105,835 51,235 17,965 43,915 19,140 
22 65 AND OVER — ET PLUS. 221,470 119,060 29,735 8,205 23,855 10,205 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON .... 1,868,380 494,355 327,570 112,370 281,990 130,675 
24 15-24 YEARS — ANS. 109.630 6,030 24,125 11,090 28,115 10,385 
25 25-40 " - " 465,775 51,730 78,315 27,690 81,700 37,140 
26 35-4 " - 413.335 98.770 77,440 25,245 56.230 29,305 
27 45-54 " — 394,345 127,060 71,635 23,695 51,605 26,100 
28 55-64 " - ". 277,025 99,310 48,120 16,860 41,695 18,105 
29 65 AND OVER — ET PLUS … ves me 208,270 111,450 27,940 7,785 22,635 9,640 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN... .. …... … 1.836.075 487,890 323,175 H0.610 276,750 128,525 
31 15-24 YEARS — ANS eu a _ 104,830 5,860 23,465 10,735 26.925 9,970 
32 2-4 0 " -" 455,560 51,090 77,400 27,250 80,090 36,535 
33 35-44 7 ee trees 408,420 97,855 76,645 24,940 55,490 28,985 
34 45-40" - ". . 389,270 125.620 70.700 23,375 50,860 25,760 
35 35-64"  — 7... 272,920 97,820 47,460 16,650 41,045 17,785 
36 65 AND OVER — ET PLUS. 205,080 109,640 27,500 7,660 22,335 9,480 
37 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ .......... : 32,305 6,470 4,395 1,760 5,240 2,150 
38 15-24 YEARS — ANS ..... 4.800 160 660 355 1,185 415 
39 25-34 " - ” 10,215 645 910 440 1.615 600 
40 35-40 " - 4,910 915 790 305 745 320 
4 45-54" - 5,080 1.440 935 315 750 335 
42 55-64 PO 4,105 1,485 660 210 645 320 
43 65 AND OVER — ET PLUS. 3,190 1,815 40 125 305 160 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2). 56,055 14,875 9,700 3,165 7,810 3,885 
45 - 15-24 YEARS — ANS. 2,235 180 505 215 480 230 
46 2-34 0" ~ 14,170 1,240 2,270 775 2,400 1,180 
47 3-440" - 12,720 2,420 2,540 840 1,760 980 
4 4-4 " - 11,965 3715 2,160 685 1,380 875 
49 55-64" - ” 8,140 3,345 1,305 475 1,080 435 
50 65 AND OVER — ET PLUS. 6,835 3,975 915 180 700 285 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
5h SEULEMENT A LA MAISON(2 79,725 17.615 17,645 6,460 13,215 5,955 
52 15-24 YEARS — ANS 7,130 495 2245 835 1.620 650 
53 25-34 " - " 23,075 2,510 5,180 1,805 4,610 1,825 
54 35-40 " = 18.480 3.560 4315 1,695 2,950 1,420 
zs) 4-54" - 15,640 4,240 3215 1,255 2,385 1,185 
56 55-64 " — 9,040 3,185 1,810 635 1,145 595 
57 65 AND OVER ~ ET PLUS. 6.370 3.630 885 240 515 285 
53 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 282,330 135,955 46,070 14,445 32,670 14,445 
59 15-24 YEARS — ANS. 390 95 120 40 75 25 
60 5-34" - "… 2.805 530 635 200 490 265 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF. CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF MOTHER TONGUE OF HEAD ~ LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 


NON UNIVERSITAIRE OTHER NOT STATED 


NON DECLARE 


AUIRES 
WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


213,690 202,660 48,525 273,930 1,979,930 152,975 446,270 . 55,450 1 
159,145 162,535 39,650 235,440 1,544,735 121,870 387,720 42,600 2 
12,540 19,290 1,435 10,610 120,235 9.865 10,905 3,240 3 
58,500 58,450 10,915 93,015 397,760 30,775 81,655 10,725 4 
38,350 32,575 9,890 56,780 307,310 26,385 102,355 7,620 5 
27,560 26,250 8,855 39,940 296,950 25.055 96,595 8,095 6 
14,920 16,160 5,295 21,325 229,965 17,175 51,435 6.850 7 
7270 9,820 3,255 13.770 192,515 12,625 4,775 6.075 8 
54,540 40,125 8,875 38,490 435,195 31,100 58,550 12,850 9 
7,225 8,065 620 5,820 47,005 3,430 2,720 1,125 10 
11,570 11,360 1,955 16,310 73,380 4,720 7,415 1,830 ll 
6,370 5,440 1.280 5,460 46,785 3,890 7,080 950 12 
6,545 4,570 1,455 4,045 52,965 4,735 10,290 1,390 13 
7,720 4,455 1,635 3,115 68,245 5,725 10,060 2,145 4 
15,115 6,235 1,920 3,735 146,825 8,595 20,990 5,405 15 
156,255 150,010 37,635 212,890 1,477,395 117,215 371,220 38,335 16 
10,520 13,255 1,045 6,970 99,825 8,175 8,600 2,395 v 
56,915 54,025 10,130 81,570 386,310 30,040 77,075 9,595 18 
38,850 32,520 9,750 53,935 309,470 26,550 101,305 7,205 19 
27,990 25,970 8,645 38.160 294,210 24,640 95,315 7,785 20 
15,145 15,635 5,190 20,140 221.280 16,770 49,700 6,450 al 
6,835 8,600 2,870 12,110 166,300 11,045 39,225 4,900 22 
144,870 138,380 . 35,410 202,275 1,370,335 107,900 354,880 35.255 2B 
9,800 12,365 990 6,730 91,630 7,660 8.110 2.230 24 
53,015 49,470 9.475 77,230 354,840 28,050 74,025 8.865 25 
36,025 29,850 9,155 51,310 284,680 24,435 97,555 6,670 26 
25,880 23,855 8,140 36,375 273,765 22,450 91,005 * 7,130 27 
14,000 14,690 4,900 19,345 208,630 15,205 47.265 5,935 28 
6,150 8,150 2,740 11,775 156,800 10.100 36.940 4,430 29 
141,755 135,010 34,725 197,645 1,344,840 106,225 350.365 34,645 30 
9,225 11,645 915 6.085 87,560 7,380 7.750 2,145 31 
51,895 48,050 9.200 74,040 346,455 27,570 72,860 8.675 32 
35,495 29,315 9,035 50,660 280,980 24,180 96,670 6,590 33 
25,450 23,500 8,020 35,985 270,030 22,210 90.010 7,020 34 
13,670 14,460 4,835 19,190 205,435 14,950 46,690 | 5,850 35 
6,020 8,040 2,715 11,685 154,390 9,940 36,380 4,370 36 
3,115 3,370 680 5.130 25,495 1,675 4,530 615 37 
580 725 70 650 4,070 285 360 85 38 
1.115 1,420 280 3,195 8,385 480 1,165 190 39 
525 535 120 650 3,700 250 880 80 40 
430 350 120 390 3,740 235 990 15 41 
325 230 65 155 3,195 255 570 85 42 
135 110 25 90 2,410 165 555 60 43 
3,925 5,190 1.100 6,305 42,415 3.655 8.290 1,705 4 
200 325 20 85 1,870 80 215 70 45 
1,425 2,015 310 2,545 11,505 680 1,540 440 4 
1.000 1.155 320 1.690 9.740 790 1.850 335 4 
710 995 245 1,205 8.530 965 2,070 340 48 
370 455 150 520 5,915 680 1.260 285 49 
225 . 240 60 260 4,790 465 1,355 225 50 
7,460 6,440 1,125 3,805 64,645 5,655 8.045 1.380 51 
515 565 40 155 6,320 435 275 95 52 
2,470 2,540 340 1,795 19,960 1,310 1,515 290 53 
1,830 1,515 275 930 15,050 1,330 1,900 205 54 
1,400 1,120 265 580 11,855 1,225 2,240 315 55 
780 485 140 270 6.745 880 1,175 235 56 
455 210 65 80 4715 475 930 245 57 
19,650 10,205 2,850 6,049 220,845 15,785 38,080 7,615 58 
5 25 - - 325 25 40 - 59 

260 215 30 180 2,195 230 345 35 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
‘TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 


12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 
TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT pas ATTEINT LE ANNEE 
LA SE ANNEE(1) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS. CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... 9,000 2,355 2,140 690 1,345 580 
2 45-4 ” 30,065 10.365 6.120 2285 4.465 1,880 
3 55-66 " — 62,835 24,015 12,245 4,425 8,705 3,685 
4 . 177,230 98.600 24,810 6,800 17,585 8015 
5 45,310 24,385 6,360 1,825 4,855 1,950 
6 45 20 5 - 5 5 
7 370 65 70 20 65 30 
8 1,440 370 315 85 200 100 
9 4735 1,740 910 350 585 270 
10 9,020 3,710 1,600 560 1,240 505 
il 65 AND OVER — ET PLUS. 29,705 18,480 3,460 810 2,760 1,050 
12 FEMALE — FEMININ 237,015 111,570 39,705 12,615 27815 12,490 
13 15-24 YEARS — ANS. 340 15 Hs 40 70 20 
14 BH ” - 2440 465 565 180 430 230 
15 3-4 7,560 1,985 1,830 610 1,145 480 
16 4-4 25,330 8,625 5,210 1,935 3,880 1,615 
7 55-64” 53,820 20,300 10,645 3,865 7,460 3,180 
18 65 AND OVER 147,525 80,120 21,350 5,990 14,825 6,965 
19 DIVORCED - BIVORCELE)S.... 79,815 15,425 15,450 5.820 12,855 6,815 
20 15-24 YEARS — ANS. 1,840 145 610 200 45 185 
21 2-4 " - ”. 19,460 1,685 3,750 1405 3,640 1,880 
2 5-4", 22,010 3,400 4,570 1,705 3,520 1,990 
23 5-54" =” nn 20,015 4,485 3,860 1415 3,125 1,580 
24 55-64" - ”, 10,970 3,175 1,935 850 1,640 825 
25 65 AND OVER — ET PLUS. 5,515 2,540 735 245 585 350 
26 MALE — MASCULIN 26,275 6,205 4,355 1,550 3,695 2,050 
27 15-24 YEARS — ANS. 275 20 10 - 20 50 35 
28 5-4 " = 8 5,410 355 145 270 1,025 500 
29 A4 " - 6,840 1,055 1,225 415 935 590 
30 45-54” 7,325 2,055 1,330 465 925 535 
31 55-64” 4,205 1,520 705 265 600 260 
2 65 AND OVER 2205 1215 275 65 160 130 
3 FEMALE — FEMININ 53,535 9,225 11,095 4.265 9,155 4,760 
34 15-24 YEARS — ANS. 1,565 130 540 185 295 150 
35 x, " - ". 14,050 1335 3,005 1,130 2615 1,385 
36 4” 15,165 2,350 3,350 1,235 2,590 1,400 
3 4-4 " — 12,690 2425 2,520 955 2,200 1,050 
38 55-64 " - . 6,760 1655 1,225 580 1,040 565 
39 65 AND OVER — ET 3310 1,325 450 180 425 220 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 268,315 37,035 28,515 14,180 41,245 20,515 
al 15-24 YEARS — ANS. 77,295 1,950 8.815 5,780 20,075 7,250 
a2 2-4 " - ”. 82.980 3,595 6,205 2,965 12,505 6,065 
43 3-4 " - ". 26,830 3775 3,540 1,365 3,920 1,840 
4 5-54" 24,030 6,365 3,430 1,325 3,310 1,655 
45 55-64 " - ”. 23,585 7,620 3,295 1,410 3,400 1,650 
4 65 AND OVER ~ ET PLUS. 33,590 13,720 4,230 1,335 4,030 2,055 
a MALE — MASCULIN 133,215 23,595 14,960 6,790 21,775 9,325 
4 15-24 YEARS — ANS. 36,855 1,095 4,530 3,010 9,360 3,590 
49 oo, ” - ". 45,415 2.185 3,350 1,570 6,405 3,150 
50 3-4 " - 14.245 2,495 2,070 690 2,075 995 
si 45-54 ”" — 13,395 4.740 2,050 635 1,595 780 
52 5-64" - ”, 11,140 5,385 1,575 595 1,290 500 
53 65 AND OVER — ET PLUS... 12,155 7,700 1,380 305 1,050 360 
54 FEMALE — FEMININ... 135,100 13,440 14,560 7,390 25,465 11,195 
55 15-24 YEARS — ANS. 40,435 855 4,280 2795 10,715 3,660 
56 x ”" - . 37.565 1,415 2,855 1,395 6,100 2910 
57 ce " - ". ce 12,580 1,285 1,470 675 1,845 905 
58 4-4 " - ". 10,640 1,625 1,380 690 1,715 85 
59 556 " - . 12,445 2235 1,720 820 2,115 1,150 
60 65 AND OVER — ET PLUS. 21,430 6,020 2,850 1,030 2,985 1,695 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE OÙ CHEF 
POSTSECONDAIRE : 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 
WITHOUT. CERTIFICATE, 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLARE 


WITH CERTIFICATE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE OU DIPLOME 


870 555 105 355 6,520 755 1.610 105 1 
2,215 1,355 460 925 22,145 2,315 5,085 520 2 
4,700 2,690 850 1,525 49,245 4,050 7,945 1,595 3 
11,595 5,365 1,405 3.055 140,410 8,410 23.050 5,355 4 
1,450 1,770 585 2,125 34,305 2,410 7,170 1,430 5 

5 5 - ad 35 - 10 - 6 

30 25 10 50 280 20 60 10 7 

150 85 30 110 1,040 120 260 25 8 

230 215 120 315 3,440 360 850 | 90 9 

360 410 135 490 6,950 535 1,245 285 10 

675 1,020 295 1,155 22,565 1,380 4,735 1,020 nl 
18,200 8,435 2,265 3,910 186,545 13,380 30,910 6,185 1 

5 20 - - 290 20 30 - 13 

230 185 25 130 1,920 210 280 25 14 

720 470 80 245 5,480 640 1,350 85 15 
1,985 1,135 335 610 18,710 1,960 4,230 430 16 
4,340 2.275 LC] 1,030 42,295 3,510 6,700 - 1,315 7 
10,925 4,345 1,119 1,895 117,845 7,030 18,315 4,335 18 
7,680 7,605 1,690 6,470 65,255 3,890 8,930 1,730 19 

135 150 15 45 1,670 75 70 30 20 
2,340 2,375 365 2,020 16,840 890 1,325 400 21 
2,095 2,130 500 2,105 18,205 1,200 2,230 380 22 
1,770 1,765 480 1,540 15,615 : 1,045 2,910 , 455 23 

975 810 225 "540 8,760 465 1,460 285 24 

370 370 105 225 4,165 220 g40 195 25 
1,885 2,680 630 3,220 20,490 1,290 3,730 760 26 

3 40 5 10 250 15 10 - 27 

580 810 145 980 4,570 215 460 165 28 

515 735 175 1,145 5,485 325 840 + 190 29 

455 630 190 740 5,440 410 1,290 185 30 

220 330 65 245 3,220 185 675 130 31 

90 130 45 95 1,540 130 460 80 32 
5,795 4,930 1,065 3,245 44,765 2.600 5,200 975 33 

105 115 5 30 1,420 60 60 30 34 
1,760 1,565 220 1,040 12,275 675 865 235 35 
1,575 1,395 320 955 . 12,725 875 1,390 180 36 
1,315 1,140 290 800 10,170 635 1,615 270 37 

755 485 160 290 5,545 280 790 150 38 

280 240 65 7 125 2,625 90 485 No 39 
30,100 34,840 6,345 48,530 216.430 16,085 28,035 . 7,760 40 
9,105 13,915 995 9,415 65,420 5,020 4315 1,940 41 
10,555 13,195 2,345 25,555 65,795 4,340 10,325 2,525 42 
2,905 2,810 825 5,850 19,900 1,770 4,290 875 43 
2.130 1,725 720 3,360 17,945 1,785 3,580 725 4 
1,820 1,480 670 2,245 18,915 1,625 2,385 660 45 
3,585 1,720 795 2,110 28,460 1,550 2,545 1,030 46 
10,125 17,890 2.610 26,135 102,675 8,290 18,170 4,070 47 
3,080 7275 490 4,430 “* 30,520 2,390 2,920 : 1,025 48 
4,570 7,545 1.250 15,395 34,950 2,295 6,735 1,435 49 
1,185 1,285 340 3,165 10,075 965 2,730 475 50 

720 800 275 1,695 . 9,460 1,105 2,370 460 sl 

305 500 115 875 8,45 825 1,570 ., 300 52 

260 385 145 565 9,235 705 1,840 375 53 
19,970 16,950 3,735 22,395 113,755 7,790 9,865 ‘3,690 54 
6,025 6,645 500 4,980 34,900 2,635 1,995 915 55 
5,990 5,655 1,090 10,150 - 30,845 2.045 3,585 1,095 56 
1,715 1,525 485 2,680 * 9,825 800 1.555 400 57 
1,410 820 450 1,665 1 8490 675 1,210 . 260 58 
1,515 980 550 1,370 "10,475 800 815 360 59 


3,320 1,335 655 1,545 19,230 840 705 - 660 60 
VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 5. ‘ 


59 
60 


SEE 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS. SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADE 11 GRADES 12-13 


W2E~13E ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


TOTAL DES MENAGES PRIVES | N'AYANT Pas ATTEINT GE-10E ANNEE LE ANNEE 


LA SE ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


MANITOBA: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 
DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.. 328,005 104,070 55,830 30,875 31,510 19,515 
MALE — MASCULIN … . 257,640 79,540 44,535 24,695 25,135 15,365 
15-24 YEARS — ANS 20,975 1.260 3,470 2,590 5,115 2,130 
25-84  ” " 60,645 6,600 8,330 5,465 8,680 4,465 
35-44” 47,250 11,185 9,050 4,670 4,195 3,200 
4-4” 47,025 16,240 9,605 5,180 3,255 2,700 
55-64 ” 41,145 18,745 8,125 4,510 2,130 1,695 
65 AND OVER 40,595 25,510 5.955 2,275 1,760 1,180 
FEMALE — FEMININ. 70,365 24,530 11,295 6,180 6,375 4,145 
15-24 YEARS — ANS... 8,920 420 835 685 2,405 695 
26-34" = " 9,510 980 1210 825 1,235 730 
35-44 " - 5,990 1,275 1,210 690 485 505 
45-54" - 8,175 2,550 1,620 935 565 510 
55-64 " - ”... 12,670 4,460 2,450 1,445 545 700 
65 AND OVER — ET PL 26,090 14,840 3,930 1,600 1,145 1,005 
MARRIED(2) - MARTE(E)S(2}.. 239,895 12,490 42.650 23,775 23,160 14,495 
15-24 YEARS — ANS . 16,355 1,150 2,980 2.185 3,905 1,610 
25-34" - ". 58,220 6,625 8,245 5,460 8,370 4,385 
3-440" - " 46,960 11,170 9.065 4,660 4,185 3,210 
45-54 " - " 45,855 15,470 9,445 5,130 3,180 2.625 
35-64 0" - ". 38.370 16,965 7,770 4,275 2,095 1,625 
65 AND OVER — ET PLUS... 34,140 21,120 5,145 2,065 1,420 1,035 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
ET EPOUSE A LA MAISON 225,260 67,830 39,885 22,295 21,905 13,515 
15-24 YEARS — ANS ... 15,200 1,045 2,740 1,990 3,665 1,510 
2-34" - " 54,395 6,170 7,665 4,995 7,895 4,050 
35-40 " - 44210 10,435 8,435 4,395 3,970 3,000 
45-4 " - 42,885 14,400 8,790 4.815 3.015 2.465 
55-64 " — ". 36,345 15,985 7,355 4,120 1,990 1,515 
65 AND OVER — ET PLUS 32,220 19,795 4.895 1,985 1,370 975 
MALE HEAD - CHEF MASCULIN. 221,560 67,020 39.400 21,945 21,455 13,340 
15-24 YEARS — ANS 14,520 1015 2,685 1,915 3.490 1,470 
25-40" - " 53,245 6.080 7,585 4,905 7,760 3,995 
3-44" ~ 43,695 10,335 8,345 4,325 3,925 2,970 
45-54" = 42,375 14,240 8,700 4,710 2,965 2,450 
55-64" = ". 35,905 15,815 7,255 4.080 1,955 1,495 
65 AND OVER - ET 31,825 19,530 4,830 1,960 1,360 965 
FEMALE HEAD - CHEF FEMININ 3.700 815 . 490 350 450 175 
15-24 YEARS — ANS ..... 680 20 60 80 175 45 
25-34" - ". 1.155 95 85 90 135 60 
3-440" = ". 515 105 90 70 50 30 
45-40 " — ". 515 165 9 50 50 15 
55-64 " - " a . 440 165 100 45 35 25 
65 AND OVER - ET PLUS... 400 260 65 25 5 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
SEULEMENT A LA MAISON(2).... 6,120 2,160 1,015 555 490 365 
15-24 YEARS — ANS. 285 15 3 55 60 2 
2-34" - " 1,530 165 75 185 205 130 
3-440" = ". 1,050 250 215 95 75 85 
4-4 " - ' 1.265 465 265 110 75 60 
55-64 " — ". 915 475 185 65 45 35 
65 AND OVER ~ ET PLUS... 1.080 785 135 45 30 30 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
SEULEMENT A LA MAISON(2) 8,515 2,505 1,750 930 765 615 
15-24 YEARS — ANS. 865 95 200 140 180 75 
25-84 0 " - " 2,295 290 400 285 265 210 
35-44" -” 1,700 475 420 175 130 125 
4-54" -" 1.700 600 380 205 95 100 
55-64 ” - ". 1,110 500 225 95 65 75 
65 AND OVER — ET PLUS 845 540 120 35 25 30 
WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 39,640 21,275 6,720 2.970 1.815 1.630 
15-24 YEARS - ANS. 50 10 10 5 10 - 
2-34" - " 315 70 55 45 25 15 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE . 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE OU DIPLOME 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


26,325 25,955 5,425 28,505 218,080 19,065 84,450 6,415 1 
19,460 20,190 4,415 24,305 169,835 15,175 67,910 4,720 2 
1,715 2,965 235 1,490 16,920 1275 2405 375 3 
7,750 TANS 1.405 10,540 45,895 3,390 10.500 865 4 
4,500 3,665 1,070 5.720 30,520 2,935 13.015 780 5 
2,905 2,875 830 3.440 28,560 2,930 14,605 930 § 
1,645 1,900 510 1,885 25,325 2,370 12,580 875 7 
945 1,375 370 1,230 22,620 2,275 14,805 900 8 
6,865 5,760 1.010 4,200 48,240 3,890 16,535 1,695 9 
1,175 1,635 205 815 7,465 480 795 180 10 
1,200 1,440 225 1,655 7,695 405 1,210 200 Il 
655 570 80 520 4,255 385 1.230 120 12 
835 595 140 430 5,320 465 2,245 150 13 
995 625 125 335 7,495 710 3,150 310 14 
2,005 895 230 440 16,005 1.445 7,905 740 15 
18,940 18,225 4.245 21,915 159,130 13,975 62,670 4.125 16 
1,375 1,915 215 1,020 13,285 995 1,835 - 235 17 
7,580 6,850 1.360 9,340 44,220 3,260 9,975 770 18 
4,510 3.650 1,050 5,460 30,565 2.860 12,800 735 19 
2,965 2,865 825 3,345 28,225 2,785 13,980 855 20 
1,630 1,810 495 1,715 23,795 2,185 11,575 820 2t 
875 1.130 305 1.035 19.045 1.885 12,505 705 22 
17,840 16,955 4,030 21,005 148,805 13,085 59,545 3,735 23 
1,300 1,785 200 975 12,340 940 1,715 215 24 
7,160 6.310 1.265 8,885 41,165 3.050 9.495 690 25 
4255 3,430 1,020 5,270 28,585 2,705 12,265 660 26 
2,795 2.640 770 3,200 26,190 2.620 13.300 175 27 
1,540 1.700 485 1,655 22,540 2,040 11,005 760 28 
195 . 1.090 290 1,025 18,090 1,730 11,765 - 640 29 
17,470 16,605 3,940 20,385 146,170 12,905 58.815 3,670 30 
1,215 1,685 175 885 11,750 905 1,670 200 31 
7,035 6,150 1,230 8,510 40,205 3,005 9,360 675 32 
4.205 3,400 1,005 5.190 28.215 2,680 12.155 650 33 
2,740 2,600 765 3,145 25,885 2,600 13,115 765 34 
1,495 1,690 470 1,640 22,265 2,010 10,890 740 35 
780 1.080 295 1,015 17,850 1,705 11,630 . 630 36 
370 350 90 620 2,735 175 725 60 37 
85 100 25 95 590 30 so 10 38 
125 160 30 375 965 45 135 10 39 
45 30 15 75 370 25 110 5 40 

55 40 5 50 305 20 185 5 41 

40 10 10 10 270 30 115 15 42 
15 15 - 10 230 25 130 10 43 
360 545 70 560 4.015 395 1,485 225 4 
35 40 - 15 225 15 40 10 45 
130 235 35 270 1,185 80 210 55 4 
110 75 10 120 720 70 220 40 4 
45 125 15 100 825 75 315 55 48 
20 50 5 45 540 75 270 30 49 

20 20 5 10 525 80 435 35 50 
735 725 145 350 6,215 495 1.640 170 sl 
50 90 15 25 725 45 85 15 52 
290 305 60 185 1,870 130 265 35 53 
145 145 15 70 1,255 90 315 40 54 
130 10 40 45 1215 90 370 30 55 
70 50 10 15 715 70 300 25 56 

55 20 5 - 435 75 305 25 7 
2,790 1,475 260 530 23,960 2,270 12,375 1,030 58 
5 5 - 5 45 - 5 - 59 

55 20 - 25 225 20 70 - 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL: STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD. FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST~SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1} GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT |  9E-1OE ANNEE LIE. ANNEE 
LA SE ANNEE() 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
QU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS. 1,055 290 225 80 80 30 
2 454 " 3,575 1,350 155 365 265 200 
3 5554 " - ". 8,515 3,695 1,835 1,020 340 450 
4 65 AND OVER — ET 26,135 15,855 3,840 1,455 1,195 875 
5 MALE — MASCULIN 6,595 3,935 965 345 355 185 
6 15-24 YEARS ~ ANS. 10 - - - - - 
7 25-84 " -". 40 5 10 - - - 
8 4 " 155 50 20 15 15 10 
9 a) 490 220 90 40 4 20 
10 os 1,225 645 225 120 45 60 
un 65 AND OVER - ET PL 4615 3015 630 170 260 105 
12 FEMALE — FEMININ 33.100 17,340 5.750 2,830 1,560 1,445 
13 15-24 YEARS — ANS u …. 40 10 5 5 10 - 
14 a) ne 25 65 50 45 25 15 
15 Bu " 900 245 215 70 65 85 
16 4-4 " - 3.085 1,135 670 325 230 180 
v7 a) " — "… 7,290 3,045 1610 905 295 390 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 21515 12,840 3210 1,290 940 m0 
19 DIVORCED - DIVORCELE)S........... 9,645 2,460 1,300 1,235 825 ns 
20 15-24 YEARS — ANS. 295 15 75 5 50 30 
2 a 2170 285 370 235 285 170 
22 a * - 2,295 365 495 360 185 225 
23 45-540" = 2,200 625 455 285 155 160 
24 Sp " 1.665 585 335 250 110 90 
25 65 AND OVER — ET PLUS. 1,025 590 180 70 35 40 
26 MALE — MASCULIN ...... 3,270 1,035 635 350 245 210 
27 15-24 YEARS — ANS. oe 45 - 10 10 5 10 
28 oo, ne 650 60 100 60 90 30 
29 Bu 2". 735 120 185 90 15 50 
30 a ne ms 230 155 85 45 10 
31 es 2". 635 230 105 85 20 4 
32 65 AND OVER — ET PLUS. 430 215 80 20 10 15 
33 FEMALE — FEMININ..... 6,375 1,425 1265 880 580 505 
4 15-24 YEARS — ANS. 245 10 60 30 4 25 
5 B34" = 1,515 225 270 175 190 140 
% Bu "7. 1.565 245 310 210 115 RE 
37 554" 1430 335 295 195 115 35 
38 55-64” — ". 1,030 295 225 165 90 50 
39 65 AND OVER - ET PLUS. 600 315 100 50 25 20 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CÉLIBATAIRES 

40  UAMAIS MARIE(E)S) 38,820 1,845 4,560 2,890 5,610 2,670 
al 15-24 YEARS — ANS 13,200 515 1,290 1,040 3,550 1,180 
42 3" ” 9,455 605 865 550 1,230 625 
43 354 " - 2,940 640 465 255 230 175 
a4 4-4 " 3,580 1,345 575 345 220 225 
45 55-64" 4270 1,955 640 410 130 235 
4 65 AND OVER - ET PLUS. 5,390 2,790 720 285 245 230 
a7 MALE — MASCULIN. 20,155 5,395 2.515 1,495 2,585 1,265 
48 15-24 YEARS — ANS. 6,105 220 140 605 1.560 630 
4g a " - ". 5,185 290 460 310 625 315 
50 4 " 1,620 435 290 140 105 90 
si 45-54 " — 2,125 1,030 390 180 135 100 
52 55-54 " — 2,465 1515 355 170 65 5 
53 65 AND OVER — ET 2.645 1,905 285 8 95 60 
5A FEMALE - FEMININ 18,670 2,845 2.045 1,390 3,025 1,405 
55 15-24 YEARS — ANS. 7,090 290 555 435 1,995 550 
5 2 " 4270 315 405 235 605 310 
5 co " 1315 200 175 115 130 85 
5 454 " - 1,450 315 185 165 80 120 
59 Spa " 1,800 as 290 240 65 160 
60 65 AND OVER — ET 2,745 835 440 200 150 170 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
‘ LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH FRENCH OTHER NOT STATED 
ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME 


15 100 5 65 675 75 295 15 1 
330 25 5 75 2215 205 1,085 0 2 
635 365 40 140 5,290 530 2,490 205 3 

1,660 710 185 290 15,515 1445 8.435 45 4 
205 245 45 245 3,780 375 2,205 5 5 

- - - - 5 - - - 6 
10 - - 15 25 - 10 - 7 
10 15 - 25 100 5 50 - 8 
35 30 5 15 305 30 145 0 9 
45 35 - 50 75 55 385 10 10 
100 165 45 135 2,565 290 1610 159 1 

2,590 1,230 210 350 20,185 1,890 10,175 855 12 

- 5 5 5 35 - 5 - 1 
45 20 - 10 200 20 50 - 4 
105 80 - 35 575 70 245 15 15 
295 185 15 55 1,910 180 945 55 16 
580 330 45 90 8,515 475 2.105 199 17 
1,565 605 140 155 12,950 1,150 6,820 590 18 
925 935 130 520 2,170 435 1,190 250 1 
45 30 5 15 260 5 25 5 20 
235 345 30 210 1,825 80 210 4 2 
215 240 20 130 1,155 115 380 4 2 
215 190 35 90 1,535 15 485 6 23 
95 Ho 35 60 1,155 85 385 35 
55 30 5 20 635 35 310 50 25 
180 290 55 275 227 160 735 105 2% 
5 5 - - 45 - 5 - 2 
65 115 10 lo 535 40 60 15 2% 
50 75 10 80 515 30 165 25 29 
35 40 10 45 510 40 180 45 30 
20 30 15 30 420 45 165 10 3 
5 20 - 5 255 5 160 5 2 
750 645 80 250 4,890 275 1.060 150 33 
40 20 - 10 220 - 20 5 34 
170 230 15 105 1,290 45 145 35 35 
225 160 10 50 1,240 85 220 20 36 
180 140 25 45 1,025 75 305 0 7 
80 80 20 25 735 45 225 25 38 
50 5 5 15 380 25 145 40 (39 

3,665 5,325 790 5,475 21,820 2,380 7,605 1010 40 

1.465 2,650 230 1,265 10,790 755 1,335 3041 

1,085 1.640 240 2,620 7,320 430 1,460 Us AR 
250 255 75 585 1.790 280 75 100 43 
230 200 85 355 1,905 285 1,300 90 4 
280 240 60 - 310 2,585 285 1,280 120 4 
355 335 100 330 3,430 350 1,470 135 4% 

1,240 2,505 305 2,840 13,600 1,335 4670 “545 47 
465 1235 70 580 4,900 350 695 160 4 
515 910 125 1,640 3,950 260 850 125 49 
110 100 40 305 970 155 425 70 50 
55 80 30 125 1,040 185 850 50 SI 
65 90 “10 125 1,320 190 875 8 52 
40 90 25 65 1.420 195 965 65 53 

2425 2815 485 2635 14.220 1.050 2.940 460 54 

1,000 1415 160 680 5,895 405 640 15555 
575 730 us 980 3,370 170 605 12056 
140 155 35 290 815 125 345 3% 5 
175 125 55 230 865 100 445 40 58 
220 145 45 190 1,260 90 400 40 59 
315 250 75 260 2,010 160 505 65 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN OU TABLEAU 5. | : 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
. TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSHTY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT |  9E-10E ANNEE LIE. ANNEE 12E-13E ANNEE 
LA 9E ANNEE) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


SASKATCHEWAN: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MEMAGES PRIVES...................... 291,150 109,885 50,590 17,590 33,925 16,180 
2 MALE — MASCULIN … . … . un 235,200 86,255 42,770 14,615 28,555 12,905 
3 15-24 YEARS — ANS... 20,190 1,285 3,490 1,755 5,740 1,895 
4 34" — ”, 47,820 5,360 7,540 3,100 8,955 4,035 
5 3-4 " - 40,805 11,245 8,990 2,865 5,210 2,255 
6 45-54 " 44,265 16,955 10,345 3,095 4,075 2,235 
7 55-64" — "  .. 39,755 20,415 7,930 2,515 2,810 1,580 
8 65 AND OVER - ET PLUS .. 42,365 31,000 4,480 1,280 1,775 900 
9 FEMALE — FEMININ... ee du 55,950 23,625 7.820 2,975 5,370 3,275 
10 15-24 YEARS = ANS ...… 7,520 215 620 370 2,110 845 
1 Lk, an 5,405 510 650 340 750 515 
12 3-4 " bre dec de ue 4.290 1,030 900 385 395 355 
13 5-56 7" bs bua 5,615 1,855 1.140 480 465 385 
4 55-64 cl . vesnneees 9.840 4,535 1,835 680 680 . 425 
15 65 AND OVER - ET PLUS … 23,285 15,485 2,670 75 975 750 
16 MARRIED(2) ~ MARIE(E)S(2) 215,630 76,430 40,425 14,035 26,230 12,215 
17 15-24 YEARS — ANS 15,645 1,170 2,985 1,455 4,325 1,495 
18 25-84 " - " 46,065 5,260 7,420 3,080 8,610 3,925 
19 35-4 " - ".. …. dou ee 40,150 10.975 8,850 2,855 5,080 2,310 
20 Ce 42,115 15,640 9,850 3,075 3,990 2,195 
21 $864 — 36,500 18,165 7,430 2,440 2,685 1,490 
2 65 AND OVER ~ ET PLUS 35,155 25,215 3,890 1,135 1,530 190 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX : . 
2 ET EPOUSE A LA MAISON... 204,930 72,305 38.405 13,260 25,265 11,595 
24 15-24 YEARS = ANS... . 14,940 LUS 2.820 1,380 4,175 1,425 
25 25-34 0 " - ". de nue te wees Lu ue 44,035 5,020 7,085 2,925 8,285 3,710 
26 3-46 Lens 38,135 10,335 8,430 2,680 4,920 2,165 
2 45-56 " — 39,940 14,815 9,375 2.875 3,835 2,100 
28 55-64 " _ nn 34,675 17,215 7,035 2,305 2,590 1,445 
29 65 AND OVER - ET PLUS … . ue 33,200 23,805 3,665 1,100 1,450 755 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN. |. Looneo 202,450 71,490 38,045 13,140 25,005 11,475 
31 15-24 YEARS ~ ANS on... ares ue 14,550 1,095 2,765 1,345 4,095 1,390 
32 5-34” " 43,390 4,965 7,025 2,910 8,215 3,670 
33 35-44 37,840 10,250 - 8,370 2.660 4900 ” 2,140 
34 45-54 39,645 14,710 9,325 2.840 3,805 2,085 
35 55-64 34,290 17,030 6,940 2,285 2,560 1,440 
36 65 AND OVER ee cui cites me 32,735 23,445 3.615 1,100 1,425 745 
7 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... . 2,475 815 365 120 260 125 
38 15-24 YEARS — ANS Se  . 395 20 50 35 80 30 
39 3-34" - " 645 55 60 15 65 40 
40 3-4 " 300 85 60 20 25 20 
41 4-4 " Bree cure cee sees 290 110 55 30 35 10 
42 55-64 " - " . Ben es aucun oe 390 185 90 20 30 5 
43 65 AND OVER — ET PLUS. 470 360 50 - 25 10 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT À LA MAÏSON(2)....................... 4,795 2.105 810 270 435 240 
5 15-24 YEARS — ANS _ 200 10 45 20 60 20 
46 2-34" - " Du de der 805 85 100 50 125 35 
4 354 " - " os qe eee een 725 235 145 50 70 40 
48 45H " — "... - 980 395 210 75 70 35 
49 55-64  - ".... . 850 450 175 55 50 30 
50 65 AND OVER - ET PLUS .. 1,230 925 130 15 55 15 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE ‘ 
51 SEULEMENT A LA MAISON(2).. 5,905 2,020 1,210 510 530 380 
52 15-24 YEARS — ANS. 505 45 125 60 95 55 
53 5-38 " — ".. 1,220 155 230 105 200 125 
54 35-44 - 1,285 400 280 120 85 Ho 
55 45-54 - . . 1,200 425 260 120 80 : 65 
56 55-64 " - "… . . 970 505 220 85 40 10 
5 65 AND OVER - ET PLUS... eee 720 485 90 15 30 20 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 36.730 22,670 5,095 1,620 1,910 1,280 
59 15-24 YEARS — ANS... 45 5 - - 15 15 
60 5-38 7 ". 280 55 55 20 45 35 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


AVEC CERTIFICAT 


QU DIPLOME NO 


19,585 17,995 5,400 20,005 205,490 10,265 1.10 4,290 1 
14,150 14,365 4,205 17,375 166,755 8.235 57,015 3,195 2 
1,755 2,820 240 1,200 18,130 465 1,305 290 3 
5,410 4,910 1,215 7,305 40,545 1,385 5,280 610 4 
3,010 2,295 885 4,050 29,415 1.480 9,370 535 5 
1,995 2,010 870 2,685 29,695 1,655 12,365 555 6 
1,265 1,245 645 1,360 25,625 1,485 12,130 515 7 
720 1,090 345 780 23,345 1,765 16,570 690 8 
5,430 3,625 1,200 2.630 38.735 2,030 14,090 1,095 9 
1,325 1,190 260 580 6,795 175 425 2010 
790 690 265 890 4,620 5 585 8 ol 
475 275 155 325 3,080 160 960 85 12 
555 300 140 285 3,895 210 1,405 10 13 
780 495 160 250 6.365 410 2,850 25 
1,510 675 215 295 13,975 960 7,865 485 15 
13,760 12,690 4,020 15,830 154,220 1,390 51,440 2585 16 
1,420 1,750 200 845 14,160 335 970 15 17 
5,340 4,600 1,200 6,630 39,270 1,310 4,975 505 18 
3,050 2,280 905 3.850 29,080 1,420 9,185 470 19 
2,025 1,945 835 2,560 28,595 1,530 11,495 495 20 
1,245 1,195 585 1,250 23,750 1,350 10,955 40 2] 
685 920 295 695 + 19355 1,445 13,865 499 22 
12,940 11,985 3,875 15,290 146,710 6,970 48,880 2365 23 
1,355 1,670 200 815 13,530 320 925 170 24 
5,075 4,365 1,165 6,405 37,560 1,265 4,750 460 25 
2,870 2,155 850 3,730 27,570 1,365 8,755 45 2% 
, 1,845 1,810 815 2,465 27,115 1,445 10,940 445 27 
1,175 1,130 575 1,205 22,655 1,250 10,375 400 28 
620 855 275 670 18,280 1,340 13,145 450 29 
12,775 11,790 3,775 14,955 144,865 6,895 48,355 2330 30 
1,310 1,625 180 745 13,170 305 905 165 31 
5,015 4275 1,105 6,205 : 37,010 1,255 4,675 45 3 
2,850 2,135 840 3,700 27,385 1,355 8,665 435 3 
1,835 1,795 810 2,440 26,895 1,435 10,870 445 34 
1,160 1,105 570 1,200 22,380 1,225 10.290 395 35 
605 850 275 670 18,030 1,320 12,950 44036 
170 195 100 335 1,840 75 525 . a 37 
40 50 20 70 365 10 20 5 3 
65 90 55 200 550 10 75 15 39 
20 20 “10 35 185 10 95 5 40 

5 10 - 5 220 5 . 65 - 4 

15 25 5 10 275 20 85 5 2 

5 5 5 - 250 15 190 5 4 
240 325 50 325 3,155 195 1,320 120 4 
10 25 - 20 165 5 25 - 4 
100 120 5 125 645 25 100 40 4% 
40 45 20 LE 520 10 185 10 #4 
55 10 10 55 645 45 250 40 48 

15 30 10 35 535 40 260 10 4 

20 40 10 15 635 75 495 25 50 
575 385 95 210 4,350 220 1,235 109 51 
55 55 5 10 470 10 20 10 
160 10 35 100 1,060 25 120 10 53 
135 75 35 40 985 50 245 10 54 
120 70 15 45 835 40 305 20 55 
55 40 - 10 560 60 320 30 56 
45 25 10 5 435 35 230 2 5 
2,245 1,145 365 410 22,300 1,485 12,215 130 58 
5 - - - 40 - 5 - 59 

30 15 10 10 225 10 45 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 


5 — 35 93-830 


TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(1) 


GRADES 9-10 
SEI0E ANNEE 


GRADE 11 
NE ANNEE 


GRADES 12-13 
I2E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


NO. 


1 35-44 YEARS — ANS . ve 965 255 220 105 100 75 
2 4-54" - woe 2,930 11S 665 250 190 180 
3 55-64" - " 7,630 3,780 1,465 545 515 285 
4 65 AND OVER - ET PLUS 24,875 17,455 2,680 §90 1,045 685 
5 MALE — MASCULIN 6,190 4300 750 210 295 160 
6 15-24 YEARS - ANS 5 - - - - - 
7 25-34 - 35 5 5 - 10 5 
8 3-4" 160 45 30 25 15 10 
9 45-54" - 500 215 110 30 25 25 
10 55-64 1,060 590 200 70 65 25 
il 65 AND OVER - ET PLUS... 4,430 3,440 400 80 185 95 
12 FEMALE — FEMININ 30,540 18,375 4,345 1,405 1,620 1,120 
13 15-24 YEARS - ANS... 45 5 5 - 15 15 
14 25--34 - 245 55 50 20 40 30 
15 3-4 " —- 805 205 190 85 80 65 
16 4-4 " - 2,425 900 555 220 165 160 
17 55-64 ” - , 6,570 3,185 1,265 470 455 260 
18 65 AND OVER - - ET PI 20,445 14,020 2,285 615 860 595 
19 DIVORCED - BIVORCE(E)S... 5,880 1,570 1.170 460 110 #4 
20 15-24 YEARS - ANS. 150 - 30 20 45 10 
2l 25-34 - 1,240 75 HE) N5 230 130 
22 3-44" - 1,525 280 405 150 185 115 
23 45-540 — ". 1,235 315 270 95 125 110 
24 55-64 " - 1,045 480 185 35 105 55 
25 65 AND OVER - ET PLUS. 675 425 70 50 20 30 
26 MALE - MASCULIN... _ 2,325 920 425 120 235 105 
27 15-24 YEARS - ANS .. 40 - 5 - 10 - 
28 25-34 "= 345 15 60 10 70 30 
29 35-44 " = 485 105 135 35 70 15 
30 4-4" - ". 505 160 120 30 35 35 
31 55-64 ” " we 515 310 70 10 40 15 
32 65 AND OVER - - ET PLUS coe 435 330 35 30 10 10 
33 FEMALE — FEMININ... 3,555 655 745 335 480 335 
34 15-24 YEARS - ANS... ee . 115 - 25 15 35 5 
35 25-34 - soe 900 60 150 100 160 100 
36 3-4 " - 1,045 175 270 110 115 100 
37 5-4 ” - 730 150 150 60 90 LE) 
38 55-64 ” 530 165 115 25 65 40 
39 65 AND OVER - - ET PLUS. 240 95 35 20 15 20 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 32,915 9,215 3,905 1,480 5.080 2,245 
4l 15-24 YEARS — ANS... 11,865 320 1,090 650 3,460 1.220 
42 2-34" ~ 5,635 485 500 225 815 465 
43 5-4 " — 2,450 760 410 135 240 110 
4 45-54" - 3,605 1,745 705 165 230 135 
45 55-64 " - 4415 2,520 690 180 180 175 
46 65 AND OVER - ET PLUS ... 4,945 3,385 510 120 150 140 
4 MALE - MASCULIN. 19,445 7445 2,740 880 2,595 925 
48 15-24 YEARS - Al 5,405 180 675 395 1,575 485 
49 5-34" - 3,240 295 340 130 530 235 
50 35-44" — ". 1,590 605 310 95 155 45 
51 45-54" - 2,630 1,475 575 120 140 55 
52 55-64 ” " 3,045 2.030 540 95 95 70 
53 65 AND OVER - - ET PLUS .. 3,535 2,855 300 55 95 35 
54 FEMALE — FEMININ. en 13,470 1,770 1,160 600 2,490 1,320 
55 15-24 YEARS - ANS 6.460 145 415 260 1,890 735 
56 25-34 - 2,395 185 155 95 290 225 
57 35-44 " - 855 155 100 40 90 60 
58 4-4 "  - De 970 265 130 45 90 85 
59 55-64 ” 1,375 490 150 85 85 105 
60 1,410 525 210 70 50 110 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH DEGREE 


AVEC GRADE 
xo 


90 55 25 40 675 50 225 15 i 
270 125 55 70 1,980 110 800 40 2 
520 315 90 120 4,880 295 2,300 150 3 

1,330 635 180 165 14,505 1,020 8.830 520 4 
130 190 50 110 3,585 250 2.195 155 5 
- - - - - - - - 6 

- 5 - 10 25 - 10 - 7 

5 15 — 15 100 5 50 - 8 

30 35 - 30 335 20 150 - 9 

30 30 15 30 680 40 310 25 10 

70 105 35 20 2,440 185 1,675 125 Il 

2,115 955 315 305 18,715 1.230 10,025 570 12 
5 5 - - 40 - 5 - 3 

25 10 15 10 200 10 40 5 4 

90 45 20 25 575 40 175 10 15 
245 85 55 40 1,640 90 655 35 16 
490 285 75 90 4,195 255 1,995 130 17 

1,260 525 150 145 12,060 830 7,160 390 18 
535 420 160 400 4,430 165 1,130 » 160 19 

10 25 5 5 125 5 10 5 20 
145 145 45 145 1,110 15 85 35 21 
155 90 4 100 1.185 50 260 35 22 

95 100 50 80 920 30 255 35 23 
100 45 10 40 690 4 285 30 24 
35 25 - 25 395 25 235 25 25 
140 140 50 180 1,605 75 545 100 26 

- 15 - 5 35 - - 5 27 

40 4 10 65 295 10 25 15 28 

40 20 10 55 370 15 80 20 29 

35 35 20 30 370 20 100 20 30 

20 25 10 20 315 15 155 20 31 

5 10 5 10 225 15 180 20 32 
400 280 110 220 2,820 90 580 65 33 

10 10 5 5 95 10 10 - 34 
105 100 40 80 815 15 60 15 35 
1S 70 35 45 820 30 180 15 36 

65 65 25 50 550 10 150 20 37 

75 20 5 25 375 25 125 10 38 

25 15 - 10 170 10 50 10 39 

3,040 3,735 850 3,360 24,550 1,230 6,325 815 4 
1,650 2,235 295 935 10,595 300 740 225 4) 
695 835 220 1,400 4,565 160 760 155 42 
190 150 70 380 1,565 125 660 95 43 
160 145 75 255 2,100 200 1,220 85 4 
185 180 105 200 2,665 205 1,440 110 45 
175 190 80 185 3,065 235 1,505 145 46 
860 1,925 275 1,800 13,535 810 4,605 495 4 
435 1,160 65 440 4,765 150 365 15 48 
255 465 90 905 2,565 95 470 110 49 

70 80 25 205 1,040 95 400 60 50 
45 75 30 120 1,450 140 990 50 51 
40 55 40 75 1,705 160 1,110 65 52 
20 90 25 55 2.005 170 1.275 90 53 

2,175 1810 575 1,565 11,010 415 1,720 320 54 
1,215 1,075 230 500 5.830 150 370 110 55 
440 375 130 495 2,000 60 295 40 56 
110 70 45 175 520 35 260 35 57 
10 65 40 135 650 60 225 35 58 
145 120 70 125 955 45 330 45 58 
160 100 60 130 1,055 65 235 55 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 


NO. 


58 
59 
60 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE BU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 


QE-10E ANNEE 


GRADE 11 
LIE. ANNEE 


GRADES 12~13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT LE IE ANNEE 


LA SE ANNEE(1) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


ALBERTA: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


DES CHEFS DE MENAGES PRIVÉS... 575.275 129,175 93,885 39,830 80,425 51,815 
MALE — MASCULIN . . 467,960 102,260 77,185 32,205 64,775 42,850 
15-24 YEARS — ANS . . Lu 47,325 1,395 6,170 5.020 12,225 6,835 
2-34" = " . 124,190 8,075 14,600 7,875 20,900 13,400 
3-44" - " Le ee a 97,010 16.140 18,285 6,950 12,685 9,010 
4-544" - " _ . . . 85,025 22.035 17,935 6,115 9.815 6,920 
55-64" eM, tee 60,335 22,565 11,985 4,155 5,740 4210 

65 AND OVER - ET PLUS …. . . 54,080 32,055 8,210 2.090 3,405 2,480 

FEMALE - FEMININ .. . 107,320 26,910 16,695 7,625 15,650 9,060 
15-24 YEARS — ANS . . ue 18,170 350 1,535 1,285 5,615 2,020 
25-840 " - "…. .. … . 18,175 1,000 1,920 1,235 3,090 1,965 
35-40" =" rn . 11,560 1,565 2,195 1,160 1,505 1,245 
45-540" . . : 13.215 3,065 2.725 1,195 1,660 1,075 
59-64 " - ” Lee . 16,270 5,280 3,425 1,455 1,660 1,190 
65 AND OVER ~ ET PLUS . . 29,925 15,645 4,890 1,295 2,125 1,575 

MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) ooo eee creaesterereneseeees 427,340 92.125 73,130 30,285 58.575 39,135 
15-24 YEARS — ANS _ . . 33,570 1.185 5,085 3.845 8,515 4,925 
25-40  " - " . .e . 115,455 7,945 14,385 7.680 19,645 12,475 
35-44 " - . 94,345 15,505 17,940 6,905 12,410 8,755 
45-540 - " ... Loue eee - 81,580 20.570 17,245 5,905 9,590 6,795 
58-64  — ” a ro Douce 56.515 20,410 11,315 4.040 5,475 4,025 
65 AND OVER — ET PLUS ... sou - 45,870 26,510 7,160 1,910 2,940 2,160 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 

ET EPOUSE A LA MAISON..." 403,675 86.000 68,670 28,280 55.490 37.110 
15-24 YEARS — ANS “ . 31,580 1,075 4.665 3,560 8,035 4,715 
25-84 0 " -" Lune - 109,385 7,410 13,415 7,095 18,620 11,780 
3-44" - ” re . - . 89,675 14,640 16,885 6,480 12,805 8,360 
CCS Loue Le . 76,940 19,220 16,280 5,565 9,085 6,375 
55-64"  — " ,. .... Le 53,240 19,050 10,680 3,805 5,140 3,835 
65 AND OVER - ET PLUS sou 42,850 24,610 6,745 1.775 2,800 2,040 

MALE HEAD — CHEF MASCULIN. - Lee 397.660 84,975 67.830 27,850 54,685 36.665 
15-24 YEARS - ANS... 30,350 1,040 4,520 3,435 7,745 4,590 
25-40 " - " . 107,510 7,300 13,290 6,995 18,395 11,650 
35-40" - ".. ... . . . . 88,880 14,555 16.720 6.420 11,710 8.305 
5-4 " =" . 76,130 19,005 16.110 5,510 8,985 6,320 
55-64" - Le . 52,595 18,805 10,560 3.750 5,090 3,795 
65 AND OVER - ET PLUS... . nu 42,200 24,275 6,630 1,745 2,765 2,005 

FEMALE HEAD - CHEF FEMININ - 6,015 1,030 845 435 800 445 
15-24 YEARS — ANS .. .... . . . 1,235 40 150 125 285 120 
25-40" - " ..... . 1.880 110 125 100 220 130 
3-40" - ".. 800 80 160 65 95 60 
45-40" 2"... = 810 215 170 55 105 55 
55-64" - " Loue _ 645 245 125 60 58 40 
65 AND OVER — ET PLUS... . - . 655 340 15 25 35 40 

HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX : 

SEULEMENT A LA MAISON(2) so 10,580 3.085 1,715 700 1,210 895 
15-24 YEARS — ANS - . 555 35 80 45 130 100 
25-40" - " .. ..... . . 2,435 195 295 190 380 260 
35-40 ="... . . Loue 1.980 365 420 125 235 160 
45-40" - ". Dose 2.180 640 395 130 230 185 
55-64 ” - ". . . 1.625 720 270 120 150 HS 
65 AND OVER - ET PLUS . Le an 1,805 1,130 265 90 90 75 

WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE ° 

SEULEMENT A LA MAISON(2)............................. 13,080 3,035 2.145 1,305 1,880 1,135 
15-24 YEARS — ANS. an 1,430 70 335 240 350 115 
25-34 " - " 3,635 340 675 395 645 440 
36-44" - 2,680 510 645 295 380 235 
45-40 " - ". nee . - 2,460 705 565 220 275 235 
58-64 " = " ue . . 1,650 635 365 no 180 65 
65 AND OVER — ET PLUS ....… . . poses 1215 770 155 50 50 45 

WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 50,225 23,190 9,150 2,940 4,440 2.925 
15-24 YEARS - ANS... Le . 125 15 20 15 40 5 
25-840 - . we tate ee 760 80 140 55 155 Ho 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


AUTRES 
WITH CERTIFICATE | WITHOUT CERTIFICATE, | WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIFLOME DIPLOME OÙ GRADE OÙ DIPLOME NO 


64,640 45,615 8.835 60,965 423,550 16,755 115,160 13,810 t 
52,190 36,925 6,850 52,715 348.000 13,660 95,835 10,465 2 
5,095 6,680 355 3,550 41,780 1,155 3,305 1,075 3 
20,410 13,670 2,040 23,215 102.525 3.360 15,775 2,525 4 
12,945 6,955 1,765 12,270 69,750 2,945 22,525 1,795 5 
7,735 4,875 1,385 8.205 59,025 2.635 21,615 1,745 6 
4,190 2,865 825 3,800 42.395 1.830 14,530 1,580 7 
1,820 1,870 485 1,670 32,520 1,735 18.075 1,755 8 
12,445 8,695 1,985 8,250 81,550 3.100 19,330 3,345 9 
2,550 2,830 215 1,765 16.145 400 1.090 540 10 
3,065 2,245 405 3,255 15.615 395 1,730 435 NH 
1,490 985 295 1,105 8,970 380 1,985 225 12 
1,545 805 320 835 9,810 475 2,605 325 13 
1,435 760 345 720 11,615 555 3,520 575 14 
2,365 1,070 400 570 19,390 900 8,395 1,245 15 
49,185 31,585 6.375 46,940 318,810 12,420 87,510 8.605 16 
3,735 3,835 230 2215 29,795 785 2,310 685 17 
19,360 11,955 1.870 20,135 95,875 3,120 14,320 2.135 18 
12,665 6.710 1,705 11,745 68,340 2,840 21,550 1,610 19 
7,680 4,680 1,350 7,765 57,025 2,500 20,515 “1,535 20 
4,090 2,750 790 3.625 39,950 1,690 13,540 1.335 2} 
1,655 1,660 425 1,445 27,830 1,475 15.265 1,305 22 
46.915 29,500 6,020 45,285 301,060 11,600 83,170 7,840 2B 
3,550 3.625 220 2,130 28,040 750 2,165 625 24 
18,515 11,330 1,765 19,455 90,750 2,965 13,680 1,990 25 
12,140 6,395 1,615 11,370 64,790 2,665 20,715 1,510 26 
7,280 4,395 1.275 7,455 53,685 2.285 19,610 1,360 27 
3,885 2615 745 3.480 37,785 1,560 12,715 1,180 28 
1,550 1,535 405 1,385 26,015 1,370 14,290 1,180 29 
46,220 29,390 5,900 44,145 296.280 11,420 82,225 7,735 30 
3,395 3,475 210 1,935 26,970 71S 2,075 530 31 
18,235 11,145 1,715 18,775 89,115 2.925 13,510 1,955 32 
12,055 6,320 1.580 11,225 64,145 2.640 20,595 1,495 3 
7,180 4360 1,265 7,395 53,070 2.265 19.435 1,350 34 
3,835 2,575 735 3,450 37,340 1,535 12,550 1,175 35 
1515 1515 395 1,365 25,630 1,345 14.065 1,165 36 
700 505 120 1.149 4,785 175 950 105 37 
155 150 15 195 1,070 40 90 30 38 
280 185 45 680 1,635 45 170 30 33 
85 70 30 145 635 25 120 10 40 

95 40 10 60 610 20 170 5 ai 

55 40 10 25 445 25 165 10 42 

35 25 10 25 385 25 230 10 43 
920 . 815 175 1,075 7,480 425 2,250 430 44 
40 75 5 40 490 10 45 15 45 
345 290 55 430 1,955 75 310 100 4 
225 160 55 250 1,425 85 410 65 4 
180 150 35 230 1,535 110 440 95 48 
100 60 25 65 1,040 75 405 105 49 
35 70 5 50 1.040 70 645 55 50 
1,350 810 175 585 10.265 395 2,085 335 sl 
150 130 5 45 1.260 25 105 40 52 
495 330 50 250 3,170 85 330 50 53 
305 155 40 120 2,125 85 430 35 54 
225 130 40 80 1,805 105 470 85 55 
110 70 25 85 1,120 60 420 50 56 
10 55 20 5 15 40 330 75 57 
3,710 1,945 750 1,105 33,245 1,535 13,535 1,905 58 
- 25 5 - ls - 5 5 59 

105 40 10 50 615 25 100 20 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD. SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE 1! 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT |  9E-10E ANNEE LIE. ANNEE 
LA dE ANNEE(I) 


GRADES 12-13 
I2E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS .. Bee de eee ce 1,775 345 400 170 210 165 
2 4-54 " - 5,270 1,535 1,130 485 625 370 
3 55-64 " ~ 11,450 4,135 2515 1.015 1.200 740 
4 65 AND OVER - ET PLUS 30.840 17,075 4,940 1,205 2215 1,525 
5 MALE - MASCULIN 7,980 4,280 1,235 295 710 435 
6 15-24 YEARS - ANS . 20 - 5 - 10 - 
7 25-34 - 85 10 5 5 15 20 
8 35-44" — eeeseecsee teens tee peeeereeesrnenees 335 60 90 35 45 5 
9 45-54 0" - 790 245 M45 60 95 10 
10 55-64” 1415 625 265 60 165 9 
il 65 AND VER - - ET PLUS . 5,340 3,340 720 130 385 255 
12 42,240 18,910 7,915 2,650 3,730 2,490 
13 100 10 15 15 30 5 
14 670 70 135 50 140 90 
15 1.440 285 315 140 165 160 
16 4,485 1,295 985 425 525 305 
17 10,030 3,515 2,240 950 1,035 650 
18 25,505 13,735 4220 1,075 1,830 1,280 
1g 25,530 4,280 4,550 2,250 3,590 2,615 
20 1,025 40 155 155 280 140 
21 6,790 375 820 590 1,230 795 
22 6,820 825 1,390 645 925 790 
23 5.800 1,145 1,225 535 720 500 
24 3,490 1,105 705 270 340 265 
25 1.600 795 260 50 100 120 
26 MALE — MASCULIN 9,100 2.095 1.540 575 1,065 810 
27 15-24 YEARS — 230 5 30 20 55 40 
28 25-34" = 2,325 M5 220 180 355 275 
23 3-44 0" - . 2215 385 465 120 275 215 
30 4-54" - DRE + 2,120 525 465 165 200 165 
31 55-64 "  - 1,375 570 240 75 140 60 
32 65 AND OVER — ET 840 490 125 20 40 55 
3 FEMALE — FEMININ... 16.425 2.195 3,010 1,670 2,520 1,805 
34 15-24 YEARS - ANS . 795 30 130 135 220 9 
35 25-34 =". 4,470 255 595 410 870 520 
36 35-40" =", 4,600 445 920 530 645 580 
37 45-54 " = ". 3,690 615 760 365 525 340 
38 55-64 - . 2.120 540 465 195 195 210 
39 65 AND OVER - ET PLUS... ceesesee ceeeeeees 755 300 135 35 65 60 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 72,190 9,575 7,050 4,350 13,820 1,235 
4l 15-24 YEARS - ANS . 30,775 510 2.440 2,295 9,005 3,785 
42 25-40 " — 19,365 680 1,180 780 2.960 1,975 
43 35-4 " - ". 5,625 1.030 750 390 645 545 
44 45-54 " - ' 5,580 1,850 1,055 385 535 325 
45 55-64 ” — 5,145 2,190 885 280 400 365 
46 65 AND OVER — ET PLUS . 5,700 3,320 740 220 275 245 
47 MALE — MASCULIN 42,630 7,835 4,865 2,790 7,100 4,045 
48 * 15-24 YEARS - ANS. 16,170 315 1,535 1,520 4,285 2,105 
49 25-34 - 11,840 460 790 510 1.750 1,190 
50 35-40 " — 3,590 780 595 250 425 330 
51 4-4 "  - 3,805 1615 815 255 305 180 
52 55-64 3,325 1,845 650 140 205 140 
53 65 AND OVER - - ET PLUS .. 3,900 2,820 475 110 125 100 
54 FEMALE — FEMININ 29,560 1,740 2,185 1,560 6.720 3,190 
55 15-24 YEARS _ ANS. 14,610 200 910 715 4,725 1,685 
56 - 25-34 - 7,525 220 385 275 1,205 790 
57 7 35-4 " —- 2,030 250 155 135 220 210 
58 45-4 " - 1,775 235 235 130 230 140 
59 55-64 ” ” 1,826 345 235 140 195 225 
60 65 AND OVER - - ET PLUS 1,800 495 265 110 145 145 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLÔMÉ OU GRADE OU DIPLOME NO 


225 125 30 100 1,290 30 445 10 1 
505 300 100 220 3,770 180 1,225 90 2 
860 450 255 295 7,995 380 2,625 450 3 
2,075 1,005 360 435 19.465 920 9,130 1,330 4 
355 285 90 305 5,070 235 2,270 410 5 
- - - - 10 - 19 - 6 

20 10 - 5 80 - 5 - 7 

50 15 - 3 260 - 65 10 8 
40 50 10 80 585 30 145 25 9 
85 55 15 45 1,020 35 285 85 10 
155 150 60 145 3,120 165 1,760 290 Il 
3,420 1.660 660 800 28,175 1.300 11,265 1,495 12 
- 25 5 5 105 - - 5 13 

85 30 10 45 535 20 9 20 14 
175 105 25 710 1,030 30 375 5 15 
465 250 95 140 3,190 150 1,075 70 16 
770 390 235 245 6,980 345 2.345 365 17 
1,920 855 300 295 16,340 755 7,370 1,040 18 
3.115 2,415 525 2,190 20,375 630 3,815 700 19 
100 120 5 30 945 15 40 20 20 
1,090 955 120 810 6,050 110 495 135 21 
845 640 175 575 5,320 210 1,105 185 22 
640 410 145 480 4,375 155 1,085 190 23 
325 195 65 220 2,630 100 655 110 24 
110 90 10 70 1,060 45 435 60 25 
915 870 160 1,070 6,910 215 1,625 350 26 
30 45 5 10 215 - 10 5 27 
360 350 35 425 2.055 40 165 60 28 
255 200 55 250 1,610 65 445 90 29 
165 155 35 250 1,500 35 475 105 30 
75 70 25 HS 975 40 305 50 31 
35 50 5 25 555 30 225 35 32 
2,200 1,540 370 1,120 13,465 420 2,190 350 33 
70 80 5 20 730 15 30 15 34 
730 605 90 390 3,990 65 330 80 35 
595 440 10 330 3,705 145 660 85 36 
480 255 110 235 2,880 120 610 85 37 
250 120 40 105 1.655 55 350 60 38 
70 35 10 40 500 15 220 25 39 
8,570 9,675 1.180 10,730 57,120 2,165 10,300 2,600 40 
3,805 5,930 335 3,070 27,085 755 2,035 905 4 
2,920 2,965 440 5,470 15,605 495 2,595 670 42 
695 465 150 960 3,770 240 1,400 215 43 
455 295 10 575 3,665 275 1,395 250 44 
355 230 55 380 3,440 210 1,235 260 4 
340 190 85 285 3,565 195 1,640 305 46 
3.785 5,955 520 6,120 32,260 1,360 7,465 1,545 4 
1,630 3,080 135 1,560 14,100 435 1,175 460 8 
1,450 1,870 235 3,580 9,315 320 1,785 415 49 
365 260 70 515 2,305 150 1,010 125 50 
175 160 40 255 2,340 190 1,120 160 5l 
95 100 20 120 2.020 140 930 170 52 
75 85 25 85 2,175 130 1,390 210 53 
4,780 4115 660 4,610 24,860 805 2,840 1,060 54 
2,175 2,445 195 1,505 12,985 320 860 445 55 
1,470 1,090 205 1,885 6,285 175 810 260 56 
335 205 85 440 1,465 90 395 85 57 
280 135 70 320 1,320 85 275 90 58 
255 130 40 255 1,420 70 245 90 59 
270 100 60 200 1,385 65 250 95 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CREF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE li GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEANT QE-10E ANNEE iE ANNEE 12E-13E ANNEE 


LA SE ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


BRITISH COLUMBIA — 
COLOMBIE-BRITANNIQUE: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES............................... 828,290 172,560 131,655 53.630 142,210 72,555 
2 MALE - MASCULIN … . re 654,210 133,920 105.770 42,130 110,305 58,655 
3 15-24 YEARS ~ ANS... te 50,680 1,905 7,140 5,060 15,605 5,445 
4 25-W " — "…. 160.130 9,595 18,955 9.335 31.555 16,760 
5 354 " -" 131,030 20,255 23,205 8,535 20,380 12,830 
6 4-4 " - 123,215 28,995 24,045 8,540 17,420 10,575 
7 55-64 " - 97.360 30,125 17,935 6,680 13,570 8,010 
8 65 AND OVER - ET PLUS viii te eu ee ee 91,805 43,050 13,895 3.975 11,770 5,025 
9 FEMALE — FEMININ... cates crue eens 174,075 38,640 25.885 11,500 31,965 13,905 
10 15-24 YEARS — ANS..... 21,135 500 1,955 1,570 7,100 1,865 
ul 3-4 " =" 29,305 1,185 2,795 1,660 5,850 2,685 
12 3-4 " - 18,155 1,995 3,060 1,545 3.340 1,710 
1B a ue 21,375 3,840 3,960 1,890 3,665 2,005 
14 554  - an 28,085 7,645 5,305 2,295 4,055 2,280 
15 65 AND OVER ~ ET PLUS... 56,020 23,465 8,810 2,535 7.955 3,345 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2). 605,545 121,985 101,055 40.190 101,870 54,530 
17 15-24 YEARS — ANS. 36,950 1,690 6,270 3,920 11,180 3,975 
18 2-4 7 - 148,595 9,320 18,755 9,120 29,885 15,540 
19 35-4" - 128,375 19,890 23,025 8,580 20,110 12,385 
20 5-4 " - cu ue 119,775 27,635 23,385 8,440 17,210 10,355 
21 GG ec ceeneettt ee tet toe ve 92,900 27,935 17,305 6,560 13,165 1155 
2 65 AND OVER - ET PLUS... … . me 78,945 35,515 12,320 3,570 10,315 4515 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON 560,705 113,180 83.095 36,795 94,170 50,540 
24 15-24 YEARS — ANS. cu 33,835 1,525 5,590 3.505 10.270 3.705 
25 BW " -" 136,485 8,640 17,050 8,210 27,280 14,325 
26 3-4 " - 119,285 18,550 21,250 7,885 18,580 11,550 
27 45-54" = 110,830 25,705 21,650 7,685 15,880 9,500 
28 55-64 " 86,430 25,800 16,020 6,110 12,400 7,230 
29 65 AND OVER - ET PLUS vessels se te sete 73,835 32,960 11,535 3.400 9,755 4,240 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN. . . 550.430 121,700 91,985 36,190 92.255 49.755 
31 15-24 YEARS — ANS. mue 31,845 1475 5415 3,360 9,700 3,525 
32 5-3 "= Leen 133,060 8,510 16,860 8,075 26,675 14,090 
3 35-44 " etre seen . 117,780 18,330 21.035 ° 7.180 18,350 11,415 
34 45H "M ue ou 109,550 25,400 21,440 7.575 15,665 9,405 
35 55-64" - ities 85,345 25,475 15,850 6.035 12,245 7,125 
36 65 AND OVER — ET PLUS .. de mure 72,855 32,510 11,380 3,365 9.620 4,190 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... … 10,270 1475 1.110 605 1915 785 
38 15-24 YEARS — ANS uw .. .. 1,995 50 170 145 570 185 
39 5-4 0" 3,425 130 190 135 605 230 
40 3-4 " - nn 1,505 215 220 100 235 135 
41 5-4 " - " ue 1,280 305 210 115 210 35 
42 556 ” - 1,085 320 170 80 150 100 
43 65 AND OVER — ET PLUS... 975 455 155 35 135 50 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2} 19,735 4,555 3,180 1,210 2,900 1,670 
45 15-24 YEARS ~ ANS... . 845 55 175 90 200 70 
4 2-4  - 5,105 295 570 290 1.000 550 
47 3-4 " - 7. enr ee ne 3,925 660 745 225 610 365 
48 a " vine eee es 4,160 1,020 785 320 500 370 
49 554  - ”. 2,885 1,050 40 195 310 205 
50 65 AND OVER — ET PLUS... 2,810 1,475 430 75 285 us 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
51 SEULEMENT A LA MAISON(2) 25,110 4,250 4,780 2.185 4.800 2,315 
52 15-24 YEARS — ANS... 2,270 115 510 320 710 200 
53 25-48  -" _ 7,005 385 1,138 620 1.605 665 
54 35-44" - 5,160 680 1,030 470 925 470 
55 a  - 4,795 905 955 430 825 485 
56 a " - ”. 3,590 1.090 805 260 455 330 
57 65 AND OVER - ET PLUS... 2295 1,080 350 90 280 160 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 84,895 33,775 14,500 4,775 12,275 5,210 
59 15-24 YEARS — ANS... bs 140 30 35 10 30 10 
60 25H M sense Lu une 955 130 175 50 200 100 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME 


NO 


81,705 19,255 16,355 78,300 648,605 16,755 137,515 25,410 1 
63,260 61,445 12,400 66,330 506,380 13,335 115,620 | 18,885 2 
4,480 7,685 530 2,230 44.815 855 3,185 1,825 3 
22,175 21,965 3,340 25,845 131,925 3,000 20,600 4.610 4 
15,750 11,525 2,715 15,835 95,545 2,855 29,700 2,930 5 
10,425 9270 2,560 11,380 89,965 2,880 27,140 3,230 6 
6,295 6,230 1,880 6.645 76,765 1,940 15,755 2,900 7 
3,540 4770 ° 1,375 4,400 67,360 1,805 19,240 3,395 8 
18,450 17,810 3,955 11,975 142,225 3,420 21,900 6,525 9 
2,310 3.965 450 1,415 18,910 320 1,065 845 10 
4,095 4,830 1,090 5,105 25,395 550 2,375 975 (el 
2,185 2,100 550 1,670 14,690 455 2,670 340 12 
2,305 1,890 475 1,340 17,055 495 3,235 595 13 
2,770 1,995 545 1.190 22,375 510 4,095 1115 14 
4,780 3,030 845 1.245 43,805 1,100 8,455 2,655 15 
60,470 53,885 11,820 59,730 470,975 12,170 107,425 14,975 16 
3,380 4,710 385 1,440 © 33,015 620 2.285 1,035 ou 
21.560 19,050 3,105 22.260 123.230 2.760 18,945 3.665 18 
15,590 11,070 2,720 15,005 94,225 2,735 28,960 2,450 19 
10,440 8,950 2,530 . 10,830 , 88,135 2,715 26,110 2,820 20 
6,175 5,920 1.815 6,265 73.690 1,795 14,865 2,555 ai 
3,330 4,180 1,260 3,935 58,680 1,550 16,260 2,450 22 
56,445 49,215 10,815 56,450 435,100 11,015 101,305 © 13,280 23 
3,175 4,360 365 1,350 30.245 555 2,125 915 - 24 
20.165 17,160 2,795 20,865 112,790 2,540 17,860 3,290 25 
14,700 10,115 2,465 14,190 87.015 2,480 27,615 2,180 26 
9,635 8,170 2,305 10,295 81.270 2,415 24,665 2,485 27 
5,725 5,480 1,700 5,975 68,645 1,630 13,905 2,255 28 
3,055 3,930 1,185 3,770 55,145 1,395 15,135 2,160 23 
55,390 : 47,850 10,485 54,825 426,530 10,790 100,050 _ 13,065 30 
2,960 3,925 310 1,165 28,455 500 2,025 ‘ 870 31 
19,755 16.645 2,610 19,840 109,840 2,465 17,545 3,215 32 
14,495 9,985 2,420 13,965 * 85,785 2,445 27,395 . 2,160 3 
9,530 8,035 2.280 10,205 80,275 2,385 24,425 2,460 34 
5,630 5,385 1,685 5.915 67.760 1.615 - 13,745 : 2,230 35 
3,010 3,875 1.180 3,730 54415 1,385 14,925 2.135 36 
1,060 1,365 335 1,620 8,570 : 225 1,255 220 37 
210 430 50 185 1.785 55 105 45 38 
405 515 185 . 1,025 2,955 80 325 75 39 
205 135 40 230 1,225 35 220 25 40 
100 135 30 85 995 25 240 : 20 4 
95 90 20 60 830 15 165 30 42 

45 55 10 35 730 10 205 30 43 
1,570 2,195 45 2.010 14,955 535 3.205 1,045 “4 
80 125 5 50 710 25 65 50 45 
550 930 125 785 4,185 95 585 240 46 
335 400 90 495 2,985 110 615 215 47 
310 360 120 375 3,040 135 790 185 48 
170 240 50 190 2,160 85 465 170 49 
120 135 50 125 1,860 85 680 180 50 
2,455 2,480 565 1,275 20,925 620 2,915 645 51 
130 225 15 45 2,065 35 95 70 52 
835 965 195 605 6,250 120 500 130 53 
550 555 165 320 4,230 150 730 50 54 
505 425 100 160 3,820 165 655 150 55 
275 205 65 105 2,885 80 490 135 56 
155 110 25 40 1,675 65 445 115 57 
6,535 4,680 1,120 2,030 65,195 1,605 14,230 3,855 58 
15 10 - 5 125 - 10 5 59 

90 110 30 65 785 25 125 25 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD. FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) GRADES 9-10 - GRADE 11 GRADES 12-13 


NE-1E ANNEE 


NON~UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT SE-10E ANNEE LE ANNEE 


LA SE ANNEE(I) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS 2420 515 505 200 425 200 
2 45-54 " : 7875 2,000 1,620 735 1,255 630 
3 55-64 " - " 18,655 5,995 3,685 1,505 2,590 1,285 
4 65 AND OVER — ET PLUS. 54,855 25,115 8,485 2,270 7,765 2,985 
5 MALE — MASCULIN . 13,925 6,595 2,135 560 1,830 780 
6 15-24 YEARS - ANS 15 - - - - 5 
7 25-%# "140 2 rz) 5 20 15 
8 3-4 " - 405 90 10 30 55 30 
9 45-54 0" 1,315 395 285 105 150 105 
10 64" 2,745 1,085 505 165 310 180 
il 65 AND OVER — ET PLUS. 9,310 5,005 1.200 255 1,280 450 
12 FEMALE — FEMININ... 70,970 27,180 12,360 4,215 10,440 4,425 
13 15-24 YEARS — ANS. 130 2 | 35 10 25 5 
14 25-84 ”" 815 105 150 45 180 85 
15 39-44" 2.015 425 390 175 370 165 
16 45-54  — 6.560 1,605 1,330 625 1,105 525 
17 55-64 " — 15,905 4,905 3,175 1,345 2,280 1,105 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 45,545 20,115 7,285 2,010 6,485 2,540 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S... 39,180 5,965 6,770 3.120 6,905 3,995 
20 15-24 YEARS — ANS 925 65 165 us 215 135 
21 25-34 - 8,965 375 1,175 690 1,895 1010 
2 35-44" - 9,775 910 1,740 870 1,775 1,095 
23 45-54" 9.175 1,350 1,825 800 1,555 940 
24 55-64" " 6,600 1,675 1215 490 975 610 
5 65 AND OVER — ET PLUS. 3,745 1,585 545 160 490 205 
% MALE — MASCULIN 14.615 2,970 2,365 920 2,210 1425, 
2 15-24 YEARS ~ ANS. 185 10 20 25 20 50 
28 8-4 " - 3,125 120 345 195 615 340 
29 354 " 3.610 “420 590 235 590 420 
30° a ”" 3,470 630 675 270 530 330 
31 55-64 ” 2,510 845 495 125 300 215 
2 65 AND OVER — ET PLUS . 1,710 950 240 65 150 15 
3 FEMALE — FEMININ 24,560 2,990 4,405 2,200 4,695 2,570 
34 15-24 YEARS — ANS. 785 60 140 95 195 85 
35 25-34 - 5,840 250 835 495 1,280 660 
36. 3-44 _ ; 6,160 490 1.160 640 1,190 675 
3 45-54 " - ". . 5,705 720 1,145 525 1,025 610 
38 55-64" " 4,085 835 725 365 675 400 
39 65 AND OVER — ET PLUS. 2,030 640 405 85 335 135 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40  UAMAIS MARIE(E)S) 98,675 10,835 9,335 5,540 21,220 8,820 
al 15-24 YEARS — ANS. 33,795 - 620 3,235 2,585 11,275 3,195 
42 25-34 - 30,910 960 1,640 1,130 5,430 2,805 
43 35-4 " - 8.625 935 995 435 1,405 860 
4 45-54 " 7,765 1,860 1,180 455 1,060 660 
45 55-64" 7,305 2.165 1,035 420 895 635 
46 65 AND OVER — ET PLUS . 10,280 4,300 1.255 525 1,155 665 
47 MALE — MASCULIN 55,505 8.090 6.110 3,250 11,10 5,015 
8 15-24 YEARS — ANS... 17,795 370 2,130 1,580 5,675 1,795 
49 25-34 - 18,695 640 1,160 770 3,250 1,760 
50 3-4" 5,305 750 730 265 780 600 
51 45-54" 4,720 1,550 855 265 570 365 
52 55-64 ” . 3,880 1,675 600 165 400 290 
53 65 AND OVER — ET PLUS. . 5,115 3,115 640 205 445 205 
54 FEMALE — FEMININ . 43,165 2,785 3,225 2,290 10,110 3,805 
55 7 15-24 YEARS — ANS . 16,005 245 1,105 1,005 5,600 1,395 
56 25-34 - - 12,215 315 480 365 2,185 1.045 
57 3-4 ” 3,315 185 270 170 630 260 
8 B54" 3,040 310 325 190 495 300 
59 55-64 ” . 3,420 495 435 250 495 345 
60 65 AND OVER — ET PLUS _ 5,165 1,185 610 315 710 460 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITÉ DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER * NOT STATED 


FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


210 180 60 125 1,785 65 525 40 1 
670 540 145 275 6,085 145 1,445 200 2 
1,560 1,170 245 615 14,475 340 3,060 770 3 
3,980 2,675 640 940 + 41,945 1,030 9,060 2,820 4 
525 750 180 570 9,950 255 2,805 910 5 
10 - - - 10 ~ - - 6 

10 20 - 20 15 3 15 5 7 

30 15 35 30 280 15 100 10 8 
85 85 25 65 950 50 265 55 9 
120 170 50 150 2,115 35 450 150 10 
275 460 85 305 6,490 150 1,980 690 H 
6,010 3,930 940 1,455 55,245 1,350 11,425 2,950 12 
10 5 - - 105 - 15 5 13 
85 90 25 50 675 20 110 15 14 
180 165 50 95 1,505 45 430 35 15 
585 455 120 210 5,145 95 1,185 140 16 
1,435 1,000 195 470 12,365 310 2,610 620 17 
3,705 2,210 550 635 35,450 880 7,080 2,130 18 
4,135 4.560 830 2,895 32,365 118 4,670 1,365 19 
85 110 20 20 825 15 60 25 20 
1,180 1,525 250 875 8.025 NS 570 255 21 
1,095 4,195 220 870 7975 245 1,260 285 22 
875 990 165 680 7,310 220 1,305 335 23 
635 505 140 340 5.385 105 835 270 24 
260 235 40 ns 2,840 80 635 190 25 
1,255 1,705 295 1,470 11,525 315 2,070 ‘ 700 26 
25 20 5 5 155 - 15 15 27 
385 600 100 425 2,730 45 235 120 28 
390 425 75 475 * 2,835 95 520 165 29 
230 395 65 350 2,595 90 610 180 30 
175 165 40 160 1,970 50 355 135 31 
55 95 15 + 60 1,250 40 335 85 32 
2,880 2,855 545 1,420 20,840 460 2,595 660 33 
60 90 10 10 670 15 45 10 34 
790 925 150 455 5,300 70 335 135 35 
710 770 145 390 5,150 150 740 120 36 
650 595 100 330 ais 130 700 155 37 
465 340 100 180 3,415 55 ans 135 38 
205 145 25 50 1.590 35 300 105 39 
10,560 16,130 2,585 13,645 80,070 2,200 11,180 5,210 4 
3,310 6,820 580 2,185 “29,765 540 1,890 1,600 4l 
4,040 6,110 1.040 7,755 25,280 650 3,340 1,640 42 
1,035 1,185 275 1,505 6,245 265 1,620 500 43 
740 680 195 940 5,490 295 1,505 470 44 
695 620 220 615 5,590 205 1,090 410 45 
750 710 275 650 7,700 245 1,745 585 46 
4,520 8,950 1,015 7,445 43,425 1,435 7,490 3,165 47 
1,405 3,610 210 1,015 15,480 330 1,080 895 48 
2.065 3,770 510 4,775 15,060 380 2,225 1,025 49 
490 705 120 865 3,660 195 1,075 375 50 
270 395 70 385 3,105 225 1,055 340 51 
195 265 60 235 2,765 160 735 220 52 
90 200 45 175 3,350 145 1,320 300 33 
6,040 7,180 1,575 6,195 36,650 765 3,705 2.045 54 
1,905 3,215 365 1,170 14,285 210 810 705 55 
1,975 2,340 535 2,975 "10,220 265 LUS 620 56 
540 480 155 635 2,585 70 550 120 57 
470 280 125 555 2,385 75 450 135 58 
500 360 160 385 2825 50 355 195 59 
660 515 230 480 4,355 100 430 280 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU “TABLEAU 5. Le 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
= TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


{BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE() 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


WE-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


9E-10E ANNEE LIE ANNEE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


YUKON: 
TOTAL PRIVATE HOUSEHOLO HEADS - TOTAL 
1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES 0 ee eeeereeee 6.485 1,215 950 480. 875 
2 MALE — MASCULIN wee noue . 5,505 1,005 845 440 745 
3 15-24 YEARS - ANS Donne 570 30 105 60 125 
4 25-40 - " Lu vee 1,910 135 210 155 255 
5 35-40" eee e 1,295 - 220 245 110 185 
6 45-40 7 TR tn eeteed 960 270 190 80 85 
7 55-64 " — ". 485 180 65 25 55 
8 65 AND OVER — ET PLUS 290 165 30 5 40 
9 FEMALE — FEMININ... 990 205 110 40 135 
10 15-24 YEARS — ANS 225 15 20 10 70 
1} 2-34" " 290 10 35 15 40 
42 35-44" = 135 30 20 5 5 
13 4-54" - 135 40 5 10 10 
14 35-64 " - ". 110 40 20 - 10 
15 65 AND OVER - ET PLUS 100 65 5 - 5 
16 MARRIEO(2) - MARIE(E)S(2) 4,820 840 150 400 650 
7 15-24 YEARS - ANS 390 20 85 40 75 
18 25-34" - " 1,750 120 200 155 240 
19 35-40 " — 1215 205 235 105 175 
20 4-4 " 850 220 165 75 85 
21 55-64 " - " 420 160 45 25 50 
22 65 AND OVER — ET PLUS 200 115 20 - 25 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 

23 ET EPOUSE A LA MAISON... 4,385 730 695 370 605 
24 15-24 YEARS — ANS. 355 20 80 30 75 
25 25-84 0 " - " 1,620 105 190 145 220 
26 3-4 "= 1,095 170 15 95 175 
27 45-54" 765 200 160 70 70 
28 55-64 "=~", 375 145 35 25 4 
29 65 AND OVER - ET PLUS 175 90 15 - 25 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN .. en 4.265 710 680 360 590 
31 15-24 YEARS — ANS 330 15 80 30 65 
32 25-34” " . 1.575 100 180 135 220 
33 35-44 ” — ne 1,085 170 210 95 170 
34 4-54" - a 745 195 160 65 70 
35 55-64 ” - ".…. 365 140 40 25 40 
36 65 AND OVER — ET PLUS 170 85 20 5 25 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ. NS 20 10 10 20 
38 15-24 YEARS — ANS 25 - - ~ 10 
39 25-40 " - " 50 5 5 
40 3-44" - 10 - 5 - - 
4l 4-54" - 20 10 - - - 
42 55-64 " - 10 - - 

43 65 AND OVER - ET PLUS - - - - - 
. HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 

4 SEULEMENT A LA MAISON(2) 250 80 30 15 25 
45 15-24 YEARS — ANS 15 - 5 - 5 
46 25-40 " - " 65 10 5 5 5 
4 35-40 " - 65 25 10 - - 
48 6-4 " - " 60 20 10 5 $ 
49 55-64 ” - ".… 30 5 5 - 5 
50 65 AND OVER — ET PLUS... 25 25 - - - 

WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 

51 SEULEMENT A LA MAISON(2).... 190 35 30 15 15 
52 15-24 YEARS — ANS 20 - - 5 - 
53 25-34" - ”" 70 5 10 5 

4 35-44" = 55 5 10 9 - 
55 GH" - ". . 25 10 - - 10 
56 55-64 " OM, 15 10 5 - - 
57 65 AND OVER - ET PLUS - 5 - - 

58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES).... 290 145 6 20 
59 15-24 YEARS - ANS 5 - - - 

60 3-34" - " 15 - 5 - - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 


WITHOUT CERTIFICATE 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


~ ENGLISH 


- NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
QU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


880 630 130 555 5,305 205 15 265 1 
710 580 790 485 . 4,520 195 600 195 2 
65 75 Lf 30 510 15 15 30 3 
300 290 30 295 1,675 50 130 50 4 
185 105 25 85 1,055 40 175 30 5 
85 65 25 40 720 55 135 40 6 
50 35 5 20 365 25 65 30 ? 
25 5 5 5 180 5 80 20 8 
170 110 35 70 790 15 115 70 9 
20 40 - 5 200 - 10 1510 
65 40 5 35 265 10 15 5 ou 
40 5 5 10 no 5 20 5 12 
15 10 5 10 110 - 20 5 13 
20 - 5 5 80 - 25 5 
5 5 5 5 35 - 30 35 15 
640 490 85 405 4,045 145 490 140 16 
35 40 - 20 355 10 5 15 17 
285 260 30 255 1,565 40 105 40 18 
175 95 30 75 995 30 155 25 19 
75 65 15 40 670 45 115 2 20 
45 25 5 15 330 15 55 25 21 
5 5 - 10 135 - 50 10 22 
560 440 15 400 3,685 130 45 R5 23 
3 40 5 15 325 10 5 15 24 
245 245 25 250 1,450 35 95 3% 25 
155 85 25 75 900 30 135 25 2% 
65 50 15 35 600 40 105 2% 27 
35 25 5 10 300 10 50 20 28 
25 5 - 5 120 - 40 1 2 
545 415 70 390 3.590 130 425 120 3% 
30 30 - 15 300 10 5 6 31 
240 235 ra) 245 1,405 40 95 35 3 
155 80 2 75 895 30 135 % 3 
60 45 15 35 575 40 100 20 4 
35 25 5 10 290 15 45 20 35 
5 - - 5 15 - 45 10 36 
15 20 5 5 100 5 10 5 7 
- 5 - - 20 - - - 3 
5 10 - 10 40 - 5 - 39 
- 5 - - 5 - 5 - 40 
5 5 - - 20 - - - 4 

- - - - 5 - - -. 4 
- - - - - - - - 4 
45 30 5 200 35 10 4 
- - 5 - 10 - 5 - 45 
20 5 - 5 45 - 10 10 4% 
5 15 - - 60 = 5 - 47 
10 10 - - 50 - 10 5 4 
10 - - 5 25 5 5 49 
- - - - 10. - “5 - 50 
40 20 5 - 160 25 51 
5 5 - - 20 - - = £8 
20 15 - - 70 - - 83 
10 - 10 - 40 5 - 54 
- 5 - - 15 - 10 - 58 
- - - - 5 - 5 .5 56 
- - - - - - - - 9 
30 10 5 180 70 4 (58 
- 5 5 - 5 - - - $9 
- - - - 10 - - - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL.STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL: OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


.(BASED ON SAMPLE DATA) . 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(L) 


GRADES 9-19 GRADE li 


LE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E~13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


QE-10E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... % 15 - - - 
2 4-4 " 55 20 15 - - 10 
3 5-64" — ". . 75 35 15 - - 5 
4 65 AND OVER - ET PLUS... : 15 75 10 - 15 5 
5 MALE — MASCULIN... 90 50 15 5 10 5 
6 15-24 YEARS — ANS ... 5 - - - - - 
7 254 - - - - - - 
8 5-4  - " 10 5 - - - - 
9 4-4 ne 20 10 10 - - 5 
10 55-64 - ". 20 15 - 5 - 
n 65 AND OVER - ET PLUS 40 20 - - 10 - 
2 FEMALE — FEMININ... 200 100 30 5 10 20 
13 15-24 YEARS — ANS - - - - - - 
14 5-4 " 10 - - 5 - 5 
15 5-4 7 " 20 10 - - - - 
16 45-54 " - " 3 15 5 - - 5 
7 S564 60 20 10 - 5 
18 65 AND OVER — ET PLUS . 75 50 5 - - 5 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S...... . 250 50 20 10 25 30 
20°. 15-24 YEARS ~ ANS 5 - - 5 - 5 
21 25-W " - 50 - - - 10 10 
22 35-4 " - ” 70 5 10 5 10 10 
3 4-4 " 70 25 10 5 - 5 
24 55-64 3% 5 5 - 5 - 
25 65 AND OVER — ET PLUS . - 2 15 - - - 5 
% MALE — MASCULIN... . 135 35 15 10 15 15 
a 15-24 YEARS — AN . 5 - - 5 - - 
28 BW " - 15 - - - - 5 
29 3-4 " -" . aS 5 10 5 5 5 
30 5-4" . " 40 15 5 5 - - 
31 58-66 " 15 5 5 - 5 - 
22 65 AND OVER — ET PLUS - 10 5 - - 5 - 
3 FEMALE — FEMININ......... 120 20 5 - 10 20 
4 15-24 YEARS — ANS - - - - - - 
35 2-4 " - 35 - - - 10 5 
36 35-44 25 - - - 5 5 
37 4-4 " 30 10 5 - - 5 
38 55-64" — 15 5 - - - - 
39 65 AND OVER - ET PLUS, 10 10 - - - - 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) cee. . 1,230 170 140 65 180 120 
4) 15-24 YEARS - ANS. 395 25 35 35 115 40 
a2 B37 - 385 30 40 15 45 & 
83 354 ”" 130 25 15 10 5 20 
a 4-4 " 5 110 40 15 5 5 10 
45 5564 " - 65 15 25 - 10 5 
4 65 AND OVER - ET PLUS. 55 30 10 - 5 5 
47 MALE — MASCULIN 760 135 100 50 100 80 
4B 15-24 YEARS — ANS. 220 15 2 25 55 20 
49 a 260 25 25 15 25 5 
50 4 “ - " 95 20 15 10 5 15 
sl 4-4 " - 95 35 10 5 5 5 
52 Sp " - ”. 50 15 15 - 5 - 
53 65 AND OVER — ET PLUS. ... 45 25 5 - - - 
54 FEMALE — FEMININ... es 370 35 40 10 80 40 
55 15-24 YEARS — ANS. Lu 170 15 15 5 55 5 
56 25-4 " - " 125 - 15 - 20 15 
57 34 40 10 - - - 5 
58 4-4 ” 20 5 5 - - - 
59 5-6 " 15 - 5 - 5 - 
60 65 AND OVER — ET PLUS. 5 5 - - - - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE: SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH - 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


NO 


5 - - - 20 - 5 - 1 
5 - - - 40 10 5 2 
15 - - 5 55 - 15 5 3 
- - 5 5 55 - 35 3 4 
10 5 - - 55 25° 1 5 
- 5 - - 5 - - - 6 
- - - - - - - - 7 
5 - - - 5 - - - 8 
- - - - 5 5 5 9 
5 - - - 10 - 5 - 10 
- 5 - - 25 - 10 5 ol 
20 5 10 125 - 45 3 12 
- - - - 5 - - - &2#B 
- - - - 10 - 5 - 4. 
- - - - 15 - 5 - 15 
- - - - 30 - 5 - 1 
10 5 5 5 40 - 15 5 17 
- 5 5 - 30 - 20 2% 18 
65 20 10 10 195 10 30 2 13 
- - - - 5 - - - 2 
10 5 5 45 - - 5 al 
25 5 - 5 55 5 10 - 2 
10 10 - - 55 5 10 5 2 
10 - 5 - 25 5 5 - a 
- 5 - - 15 - 10 - 2B 
25 10 5 5 100 10 15 10 2% 
- - - - 5 - - - 2 
5 - 5 - 20 - - - 8 
10 - - - 30 5 10 - 29 
5 10 - - 35 5 5 5 30 
- - - 5 5 5 31, 

- - - - 10 - - 5 32 
40 5 90 - 15 10 33 
5 - - - - - - - 4 
5 5 - - 30 - - - 3 
20 - - - 20 - - - % 
5 - 25 - 5 - 3 
10 - - - 10 - 5 - 8 
- - - - 5 - 5 - 39 
150 170 20 130 890 49 130 640 
45 5 - 20 345 5 15 3% 4 
65 70 5 75 315 15 40 10 42 
15 10 - 15 95 5 20 - 43 
10 5 10 15 70 10 25 5 4 
5 10 - 10 45 5 10 5 45 
- 5 - - 15 5 20 5 46 
85 110 15 85 515 40 110 40 4 
35 85 - 15 195 5 5 15 4 
35 50 - 4% 205 10 35 5 49 
10 10 - 10 65 5 20 5 50 
10 5 10 5 55 10 20 1 5! 
5 10 - 5 30 5 5 5 82 
- - - - 20 5 5 - 33 
60 55 5 50 320 5 20 25 4 
15 35 5 5 150 - 5 15 55 
30 20 5 25 110 5 10 5 5 
10 - - 10 25 - 5 - 3 
- - 5 5 15 - - - 88 
- - - 5 10 - - - 59 
- - - - - - - 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
| : TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


WDE-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT SE-10E ANNEE LE ANNÉE 


LA SE ANNEE(I) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OÙ CHEF ; 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. OU DIPLOME 


NORTHWEST TERRITORIES — 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.... 10,020 3,730 800 410 925 660 
2 MALE — MASCULIN, … nue . 8,530 3,190 815 365 770 560 
3 15-24 YEARS — ANS occ _ 935 130 125 70 190 95 
4 B34" Luce 2,920 560 265 140 305 260 
5 35-4 2,065 890 200 95 155 NS 
6 a " 1,355 710 145 40 65 65 
7 55-64 ” - ".. 75 500 55 20 35 25 
8 65 AND OVER — ET PLUS 480 400 35 5 10 5 
9 FEMALE — FEMININ. dun 1,490 545 85 45 155 95 
10 15-24 YEARS = ANS 0a due une 285 10 rr 10 75 30 
il 25-40 " — . 440 55 20 20 45 4 
12 3-4" 230 100 15 - 15 10 
13 5-54 - ”. . _ 195 110 20 - 10 - 
14 55-64 " — ce ee 150 95 5 5 - 5 
15 65 AND OVER — ET PLUS... duree rue 185 165 5 - 5 - 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2)...... bes 7,680 2,965 155 345 660 510 
7 15-24 YEARS — ANS ou... 670 10 100 55 120 70 
18 25-40 7 2.685 560 255 130 285 235 
19 3-44" - " 1,990 860 200 95 145 iS 
20 45-54 eus ve 1,285 695 135 40 70 60 
21 55-64 " - "... dou uen à 680 440 50 20 40 20 
22 65 AND OVER — ET PLUS... 375 310 15 5 10 5 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
2B ET EPOUSE A LA MAISON... 7,180 2,775 105 315 620 480 
24 15-24 YEARS - ANS... cae 645 110 95 55 no 65 
5 B34 7 =". 2,540 525 240 125 270 220 
26 35-40  - ", 1,855 810 190 90 135 110 
27 45-54 " - " 1,175 645 15 35 60 60 
28 5-64 7 ".., … 620 400 45 15 35 20 
29 65 AND OVER - ET PLUS... 340 285 15 5 10 5 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN . . 7,020 2,730 695 305 605 460 
31 15-24 YEARS — ANS... ou 615 110 95 55 10 60 
32 25-34 = . 2,480 525 235 125 265 210 
3 3-4 " - "..... 1,830 790 190 85 135 110 
34 4-4 " ="... és ee 1,150 630 us 35 60 55 
3 55-64 ree Lou 610 400 45 15 35 20 
3% 65 AND OVER - ET PLUS... en 335 280 15 - 5: 5 
3 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 155 50 5 5 5 20 
38 15-24 YEARS — ANS... cee cree rh) - 5 5 5 5 
39 25-W 60 - 5 5 5 10 
40 3-44  - ". 30 20 5 - - - 
al 5-54" . " 25 15 - - - 5 
42 55-64 " = run 10 - - - - - 
43 65 AND OVER — ET PLUS. eee 5 5 - - - - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
“4 SEULEMENT A LA MAISON(2)... 295 109 25 20 20 15 
45 15-24 YEARS — ANS... . 10 5 - 5 - - 
4% 5-38" - " 30 15 10 - 5 10 
4 35-46" 70 20 5 5 5 5 
4 45-54 " = 70 25 10 - 5 - 
49 5A, 45 20 5 5 - - 
50 65 AND OVER - ET PLUS 20 15 - - - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2)... 210 $0 3 10 20 10 
52 15-24 YEARS — ANS... 15 - 5 5 5 - 
53 5-34" ”". 60 15 10 - 10 5 
54 3-4 " =" 55 25 5 5 5 5 
55 a " 2 ". 40 25 5 - 5 - 
56 55-64 " - 20 15 - - 5 - 
57 65 AND OVER — ET PLUS 10 10 - - - - 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 575 415 30 10 15 10 
59 15-24 YEARS - ANS - - - - - - 
60 34 7 - ".. 10 5 - - - - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 5. 


5 — 50 93-830 


TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF. PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU GIPLOME 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


NO 


1,380 810 195 1,000 5,150 420 3,530 30 1 
1,175 675 145 830 4,855 365 3,050 265 2 
165 125 5 45 695 50 170 2% 3 
530 330 65 460 1,975 130 740 80 
280 105 35 185 1,085 85 845 4 5 
135 75 30 85 650 50 615 4 6 
60 30 10 40 310 45 385 3% 7 
5 15 5 10 135 20 290 3% 8 
210 135 55 170 895 55 480 55 9 
60 35 5 25 230 10 40 5 10 
15 60 25 90 340 10 75 o ou 
35 20 10 20 125 15 90 - 2. 
15 5 10 2 100 10 75 15 1 
15 5 5 10 65 5 80 5 HW 
5 5 5 5 30 5 125 2% 15 
1,065 550 135 695 4,345 290 2,800 240 6 
115 70 - 25 480 35 140 0 1 
495 270 60 395 1,795 105 705 70 18 
275 105 30 165 1,055 80 810 45 19 
125 65 30 70 620 40 515 4 2 
50 25 10 35 285 30 335 3 21 
10 10 5 5 105 15 225 3 2 
990 505 125 665 4,020 210 2.615 20 2% 
115 70 5 25 460 30 140 15 24 
470 260 65 375 1,700 95 675 65 25 
245 100 25 155 975 70 775 40 % 
110 55 25 70 545 35 555 4 2 
45 20 5 35 250 30 320 30 2 
10 5 - 5 90 10 210 2 29 
975 490 120 635 3,905 270 2,630 215 30 
110 65 5 35 440 30 130 5 3 
460 250 60 355 1.650 100 665 0 32 
245 95 25 155 950 65 760 4 3 
110 55 25 70 535 35 545 40 4 
50 20 10 30 240 25 315 30 35 
5 5 - 5 95 10 205 25 3% 
20 15 - 25 110 - 40 - 3 
- 5 - - 5 - 5 _ 8 
10 - 20 50 5 10 5 39 
- - - - 20 - 10 = 40 
- - - - 15 - 5 5 al 
- - - - 10 - - - 4 
- - - - - - 5 - 8 
50 30 10 25 200 20 65 5 4 
- 5 = 10 - 5 = 45 
15 10 - 15 60 5 20 = 4 
15 5 45 10 15 5 47 
10 5 - - 45 5 15 5 4 
5 5 - - 30 - 10 - & 
- 5 - 10 - 5 = 50 
25 15 5 10 125 65 1 5 
5 - - - 10 5 - 8 

5 5 5 - 40 - 20 5 83 
10 5 - - 35 5 20 - 5 
- - 5 - 25 5 5 5 55 
- - - - 10 - 10 - 5% 
- - - - - - 10 = 9 
20 2 - - 135 10 390 0 5 
- - - - - - - - 49 
- - - - 5 - 10 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 5. 
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TABLE 5. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CANADA AND PROVINCES, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(L) 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 
LE ANNÉE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE €T AGE OU CHEF 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DiPLOME 


l 35-44 YEARS — ANS 55 45 - - - 5 
2 6-4 " - " 105 85 10 5 - - 
3 55-64 " - ". 160 125 10 5 - 5 
4 65 AND OVER — ET PLUS 235 215 10 - 5 - 
5 MALE - MASCULIN... 200 170 15 5 5 5 
6 15-24 YEARS — ANS. - - - - - - 
7 25-40" - ". ve - - - - - - 
8 35-40" — ". 20 15 - - - - 
9 45-40" — ". 30 20 5 - - - 
10 55-64" - ". 70 55 5 5 5 
h 65 AND OVER — ET PLUS 80 75 - 5 - - 
12 FEMALE - FEMININ... 375 305 15 5 10 5 
13 15-24 YEARS - ANS - - - - ~ - 
4 2-34" - ”. u 15 5 - - - - 
15 35-40" - ". 40 30 - - - - 
16 sa" - " 75 60 5 - - - 
17 35-64 " - ".. 90 70 5 - - 

18 65 AND OVER - ET PLUS .. 155 140 5 - 5 - 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S..... 230 50 25 10 30 15 
20 15-24 YEARS — ANS. 5 - - - 5 - 
21 25-34 " - * 70 5 5 10 10 5 
22 35-44 "= 65 10 10 - 10 5 
23 4-54" + 55 10 15 - 5 - 
28 55-64 0 " - 15 5 - - ~ - 
25 65 AND OVER - ET PLUS...... 10 5 - - - - 
26 MALE — MASCULIN 5 25 15 10 

27 15-24 YEARS — ANS. - - - - - - 
28 23-H 7 - ". 30 5 5 - 5 - 
29 3-44" —- 35 5 - - 5 - 
30 45-H4 " 35 10 10 - 5 5 
31 55-64 " - ". 10 5 - - - 
32 65 AND OVER ~ ET PLUS... 5 10 - - - - 
33 FEMALE — FEMININ 105 20 15 5 20 5 
34 15-24 YEARS - ANS .. 5 - - - 5 - 
35 25-34" " 40 5 - 5 10 5 
36 35-44" - 30 5 5 - 5 - 
37 45-40 " — 15 5 5 - - - 
38 55-64 " - ”. 5 5 - - - - 
39 65 AND OVER — ET PLUS - 5 - ~ - - 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

4 UAMAIS MARIE(E)S) … 1,540 245 95 45 220 125 
41 15-24 YEARS — Al 540 30 40 25 145 55 
42 25-84 " = 590 40 25 20 55 55 
43 35-44 - 180 70 10 - 15 5 
4 4-4 0 " — 105 40 5 5 5 5 
45 55-64" ~ 65 30 - 5 - 5 
46 65 AND OVER — ET PLUS 50 30 5 - - - 
4 MALE — MASCULIN 900 170 70 30 130 75 
48 15-24 YEARS - ANS. 305 25 30 10 85 30 
49 5-34" - ”. 325 15 20 10 40 35 
50 3-4 " - 115 55 5 - 15 - 
5l 45-54" - 70 30 5 5 5 - 
52 55-64 ” - ”. 45 20 - 5 - - 
53 65 AND OVER — ET PLUS .. 40 25 5 - = 5 
54 FEMALE — FEMININ... 640 75 25 20 85 55 
55 15-24 YEARS — ANS. un 235 5 15 10 65 30 
56 25-40" = ”. ve 265 20 5 10 20 20 
57 3-4" ~ ”. 70 20 - - 5 5 
58 45-54 " - ”. 4 10 5 - 5 5 
59 55-64 " - ".…. 20 10 - - - - 
60 65 AND OVER — EF PLUS... 10 10 - - = - 


(1) INCLUDES "NO SCHOOLING” AND “KINDERGARTEN”. 
(2) INCLUDES SEPARATED. 
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TABLEAU 5. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU’CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, CANADA ET PROVINCES, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLA I$ FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


AUTRES 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
QU OIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


5 - - - 15 5 45 - 1 
- 5 - - 30 5 70 5 2 
5 5 5 40 5 105 5 3 
5 5 - - 40 5 160 3% 4 
- 5 - - er) 5 140 10 5 
- - - - - - - - 6 
- - - - - - 5 - 7 
- - - - 5 5 15 - 8 
- - - - 5 5 20 - 9 
- 5 - - 15 - 45 5 10 
- 5 .5 - 15 5 60 0 li 
15 15 5 - 95 5 250 2 42 
- - - - - - - -~ 2 
- ~ - - 10 - 5 - 4 
- - - - 10 - 2 - 15 
- 5 - - 20 5 50 - 8 
5 5 - - 30 5 60 - 1 
- - - - 25 5 105 20 18 
50 20 10 25 165 10 45 5 19 
5 - - - 5 - 5 - 2 
15 10 - 5 55 - 10 5 4a 
15 - 5 10 40 15 5 2 
10 5 - 10 45 - 5 - 2B 
5 - - 5 15 - 5 - à 
- - = - 5 - - - 2B 

2 15 15 85 25 , 5 6 
- - = 5 - - 7 
10 5 5 20 5 = B 
10 - 5 5 20 5 10 - 2% 
10 5 - - 30 - 5 - 2 
- - - 5 5 - 5 - ol 
- - - - 5 - - 5 32 
20 5 5 10 80 20 - 3 
- - - - - - - - 3 
5 10 5 - 35 = 10 - 3 
5 - - 5 25 5 5 - % 
5 - - 5 15 - 5 - 3 
- - - 5 5 - - - 8 
~ - - - 5 - 5 - #9 

255 225 215 1,105 105 290 4 

105 85 10 40 445 25 65 4 

100 105 160 460 35 90 42 

25 15 5 35 100 15 65 -~ 4 
15 5 5 5 55 10 35 5 44 
10 5 - 10 35 10 15 5 45 
- - - 5 15 5 25 5 46 

120 140 10 150 620 70 180 5 OT 

50 55 - 20 245 15 35 10 48 

45 65 5 90 245 25 50 5 49 
10 5 - 20 60 10 45 5 50 
5 10 5 10 30 10 25 - 51 
5 5 - 5 20 10 10 5 8 
5 - - 5 10 5 20 - 58 
130 85 35 120 480 35 115 15 5 
55 35 10 25 195 10 30 5 55 
55 40 20 70 215 10 35 5 56 
10 5 10 15 35 10 20 - 9 
5 - - 10 20 5 10 - 8 
5 - - - 15 5 5 - §9 
- 5 - - 5 - 10 5 60 


(1) COMPREND "AUCUNE SCOLARITE” ET MATERNELLE”. 
{2) COMPREND LES PERSONNES SEPAREES. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY- MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST~SECONDARY 


GRADE 11 
HE ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET. AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 31) GRADES 9-10- GRADES 12-13 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT Pas ATTEINT SE10E ANNEE 12E-13E ANNEE 


LA 9E ANNEE) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OY DIPLOME 


CALGARY, ALTA. — ALB.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES................................. 155,155 21,715 22,020 11,120 24,160 16,215 
2 MALE — MASCULIN... 121,745 16,305 17,115 8,550 18,440 12,545 
3 15-24 YEARS — ANS 13,290 255 1,620 1,425 3,055 2,060 
4 25-84 "= " 36,010 1,645 3,485 2,010 5,710 3,895 
5 35-44" - " 26,160 3,170 3,855 1,685 3.610 2,600 
6 4-44" - " 22,075 3.560 3,785 1,675 3,075 2,070 
7 55-64 " - "… 13,645 3,125 2,515 1.200 1.825 1,225 
8 65 AND OVER - ET PLUS 10,565 4,550 1.850 555 1,165 690 
9 FEMALE — FEMININ 33,410 5.475 4,910 2,570 5,720 3,670 
10 15-24 YEARS — ANS 6,105 80 495 395 1,835 855 
11 25-40 " - ” 6,865 235 670 475 1.200 860 
12 44" - ". 4,150 350 710 45 635 515 
13 45-40" - " 4,220 670 765 395 685 450 
14 55-64 "=". 4,500 1,000 $10 460 625 ais 
15 65 AND OVER — ET PLUS 7,570 3,140 1,355 405 735 590 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2)... 110,810 15,040 16,350 7,935 16,595 11,380 
7 15-24 YEARS — ANS 8,825 225 1,255 1,035 1,960 1,420 
18 25-84 0 " - " 32,870 1,595 3,475 1,925 5,335 3,580 
19 B-4 0" = 25,445 3,040 3,820 1,705 3,545 2,500 
20 SH  - ". 21,415 3,415 3,720 1.610 3,030 2,050 
21 55-64 ” - ”.… 13,085 2,890 2,420 1,170 1,740 1,200 
22 65 AND OVER - ET PLUS 9,160 3,865 1,665 490 975 630 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
3 ET EPOUSE A LA MAISON... 103,845 13,845 15,035 7,325 15,505 10,625 
24 15-24 YEARS ~ ANS - 8,200 195 1,130 955 1,820 1,330 
25 25-34 0" - " vee 30,745 1,460 3,105 1725 4,960 3,315 
26 35-44 - oo 24,040 2,840 3.575 1,570 3,310 2375 
2 4-4 " - ”" 20,095 3.145 3,440 1,525 2,855 1,895 
28 55-64 " - ".… . 12,245 2,655 2,235 1,095 1,640 1,150 
29 65 AND OVER — ET PLUS 8,525 3.550 1,555 455 925 560 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN .. 101,970 13,690 14,800 7,195 15,230 10,440 
31 15-24 YEARS - ANS... 7,755 190 1,075 910 1,725 1,275 
32 2-34" - " 30,065 1,440 3,065 1,695 4,870 3,275 
3 3-4" =". os 23,785 2,825 3,535 1,555 3,275 2,355 
34 45-540" - ". - 19,865 3.100 3,400 1,500 2,820 1,870 
35 55-64" - ". 12,105 2.630 2,205 1,090 1,620 1,125 
36 65 AND OVER - ET PLUS... 8,395 3.505 1,520 450 920 545 
3 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ. 1,880 155 235 130 270 180 
38 15-24 YEARS — ANS 45 5 50 50 95 55 
39 25-40 " =” 670 20 40 30 85 45 
40 35-44" - 260 15 45 20 35 20 
4l 45-54 235 45 35 25 40 25 
42 55-64" - "… 135 25 25 - 20 20 
43 65 AND OVER - ET PLUS 130 4 35 5 5 10 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2} 2,190 505 415 185 380 295 
45 15-24 YEARS — ANS. 180 - 35 5 40 30 
46 25-34" ” 840 55 95 4 140 95 
47 35-44 "= 530 80 75 40 80 30 
48 45-44 " - 555 110 100 35 65 70 
49 55-64" - 365 120 60 35 40 30 
50 65 AND OVER - ET PLUS 325 145 50 25 25 40 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2) 4175 685 $05 415 690 460 
82 15-24 YEARS — ANS 445 25 100 65 105 55 
53 g-34 " - " 1,290 80 275 155 235 170 
54 35-40 " - " 875 125 170 95 155 95 
55 4-54 " 770 165 185 55 110 90 
56 35-64" - 480 120 125 40 65 25 
57 65 AND OVER — ET PLUS 310 170 55 10 20 30 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES). 12,190 4,300 2,280 875 1,575 915 
59 15-24 YEARS — ANS 50 5 10 5 10 - 
60 25-40 " — eu 185 25 30 5 45 25 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


OTHER NOT STATED 
AUTRES NON DECLAREE 


ANGLAIS 
WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC "GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME QU GRADE OU DIPLOME, NO 


18,940 15,950 2.895 22.080 123,665 2,610 24,185 4,695 1 
14,535 12,620 2,335 19,305 95,975 2,035 20,305 3,430 2 
1,280 2,260 120 1,215 11,785 220 910 : 370 3 
5,575 4,755 725 8,215 30,095 . 595 4,440 885 4 
3,750 2,360 595 4,525 19,315 480 5,780 580 5 
2,205 1,735 470 3,490 16,590 410 4,540 535 6 
1,180 980 255 1,340 10,685 195 2,255 505 7 
545 525 160 525 7,500 130 2,375 555 8 
4,405 3,330 560 2,770 27,685 580 3,880 1,265 9 
800 1,055 70 535 5,535 80 260 225 10 
1,170 1,010 135 1,105 ~ 6,090 16 510 155 It 
600 440 95 370 3,395 95 560 100 12 
570 285 95 300 3,405 90 600 125 13 
485 280 75 250 3,590 85 605 225 14 
785 250 95 215 5,665 “NS 1,340 445 15 
13,585 10,745 2,125 17,075 87,635 1,835 18,465 2,870 16 
870 1,265 75 725 7,875 130 585 235 17 
5,185 4,140 650 6.990 27,705 555 3.880 735 18 
3,675 2,285 560 4,320 18,965 470 5,480 525 19 
2,200 1,650 465 3,275 16,160 390 4,385 490 20 
1175 940 240 1,300 10,325 180 2,150 430 2 
480 470 140 460 6,605 115 1,990 465 22 
12,860 10,085 2.020 16,545 82,080 1,665 17,480 2,625 23 
810 1,180 75 700 7,330 Hs 540 215 24 
4,905 3,895 610 6.765 25,875 485 3,700 rv 685 25 
3,485 2,150 535 4,200 17,845 440 5,255 505 26 
2,075 1,540 440 3,180 15,160 350 4,160 425 27 
1,120 875 230 1,250 9,710 170 1,970 , 395 28 
460 445 130 440 6,160 105 1,855 405 29 
12,595 9,875 1,995 16,150 80,440 1,635 17,310 2,580 30 
760 1,110 70 630 6,935 100 510 205 31 
4,795 3815 595 6,520 : 25,270 475 3,665 660 32 
3,455 2,120 530 4,145 17,620 440 5,220 500 33 
2,040 1,530 445 3,165 14,960 350 4,125 425 34 
1.100 860 230 1,250 9,590 170 1.955 390 35 
450 440 130 440 6,065 . 100 1,830 400 36 
270 210 -25 400 1,640 30 170 45 37 
55 70 5 70 395 10 30 10 38 
110 80 20 245 610 10 30 20 39 
35 30 5 55 - 220 - 30 5 40 

35 10 - 20 200 - 30 - 41 

20 15 - - 120 - 15 5 42 

15 3 - 5 95 5 25 5 LE 
275 300 60 355 2,105 65 500 120 44 
10 35 - 20 145 10 20 5 4 
120 110 20 160 685 25 95 40 46 
85 55 20 75 390 5 Hs 10 4 
50 55 5 65 415 15 95 25 48 

15 35 5 20 245 5 90 20 49 

- 15 - 15 220 5 85 15 50 
445 360 4 170 3,445 110 485 135 51 
45 50 - 5 395 10 20 15 52 
165 140 15 60 1,150 45 90 15 53 
100 80 10 40 730 20 10 10 54 
75 50 15 30 590 20 125 40 55 

35 35 5 35 365 10 95 15 56 
25 5 5 - 220 5 50 40 57 
1,155 530 180 375 9,210 ° 205 2.165 610 58 
- 15 5 - 45 - - - 59 

20 15 5 20 160 5 20 10 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA QE ANNEE(H) 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


QE-10E ANNEE HE ANNEE 12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... . 510 65 120 45 75 50 
2 45-40 " - " 1,335 265 245 120 240 135 
3 55-64 ” - "… 2,830 780 610 310 420 195 
4 65 AND OVER - ET PLUS 7,280 3,170 1,270 395 785 515 
5 MALE — MASCULIN 1,735 640 290 105 280 110 
6 15-24 YEARS — ANS 5 - 5 - - - 
7 3-34" -" 25 - - - 10 - 
8 35-40 " - " 105 15 30 10 20 - 
9 4-4 " - " 225 40 35 20 40 25 
10 55-64 " = "… 335 110 65 20 65 15 
il 65 AND OVER — EF PLUS 1,050 480 155 55 150 10 
12 FEMALE — FEMININ 10,455 3,660 2,000 770 1,295 810 
13 15-24 YEARS — ANS 4 5 5 5 10 - 
14 2-34" - " 160 30 30 5 4 2 
15 35-40" - ". . 410 50 90 30 60 4 
16 SH 7 - ". 1110 225 210 gs 200 110 
17 5-64" - "… 2,495 665 545 295 350 180 
18 65 AND OVER — ET PLUS... 6,235 2,685 1,115 340 635 450 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 9,565 NS 1,585 870 SIS 1,140 
20 15-24 YEARS — ANS 395 - 65 50 ns 55 
21 25-40 " - ” 2.715 125 310 240 530 375 
22 35-40" -” . 2,670 240 485 270 370 335 
23 SM 7 — ".… 2,200 350 400 195 315 215 
24 55-64 "7 - ". 4115 225 215 100 145 115 
25 65 AND OVER — ET PLUS 470 180 no 15 40 50 
26 MALE — MASCULIN 3,070 475 495 195 365 315 
27 15-24 YEARS — ANS 80 - 10 10 10 15 
28 25-40 - ".… 880 30 85 85 145 15 
29 35-44" - ” 790 105 135 30 85 85 
30 4-4” . 745 145 150 45 65 60 
31 55-64” 365 105 65 25 40 20 
32 65 AND OVER 205 85 50 5 20 20 
33 FEMALE — FEMININ 6,495 645 1,085 685 1,145 820 
34 15-24 YEARS — ANS 310 - 50 40 100 40 
35 2-34" - " 1,840 90 230 160 385 255 
36 35-40 " - " 1,880 135 350 240 280 250 
37 4-54 " - ” 1,455 210 245 155 245 150 
38 . SU = 750 120 150 75 105 100 
39 65 AND OVER - ET be 265 90 55 15 25 ès 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES - 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 22,580 1,315 1,800 1,435 4,490 2,785 
ai 15-24 YEARS — ANS 10,130 100 790 725 2,805 1,440 
42 25-34" " 7,095 130 340 320 995 780 
43 35-4 " - 4,675 175 145 MS 260 230 
44 45-40" — 1,340 200 185 140 185 125 
45 55-64 " - ". AUS 230 180 80 145 125 
46 65 AND OVER - ET PLUS 1,220 475 160 60 105 85 
4 MALE — MASCULIN. 12,180 990 1,110 875 2,175 1,380 
48 15-24 YEARS - Al 5,270 60 500 495 1,275 740 
49 25-34" — 4,200 115 240 185 545 410 
50 33-40 " — 950 155 90 60 150 135 
51 45-4 " — 690 170 95 80 85 50 
52 55-64 " OM, 480 160 us 25 55 30 
53 65 AND OVER — ET PL 585 335 70 25 55 15 
54 FEMALE — FEMININ 10,405 325 690 565 2,325 1,400 
55 15-24 YEARS — ANS. a 4,860 40 290 230 1,535 705 
56 2-34" - " 2,900 20 100 130 450 370 
7 3-4" - 725 20 55 55 105 95 
58° 4-54 " 660 30 90 60 95 75 
59 55-64 ” —- 635 65 70 50 85 90 
60 65 AND OVER - ET PLUS... 635 M45 90 35 55 70 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


. MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE OU CHEF 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME 


75 4 Q 40 385 10 120 - 1 
150 85 20 80 1,050 35 225 30 2 
245 140 50 85 2,195 55 425 155 3 
665 235 90 150 * §,370 110 1,375 420 4 
105 85 25 100 1,230 15 385 110 5 

- - - - - - - - 6 

5 5 - 5 25 - - - 7 

20 5 - 10 75 - 20 = 8 

5 15 - 40 175 5 35 5 9 

25 20 5 5 240 - 70 25 10 

50 40 25 40 710 15 255 75 1 
1,055 445 150 275 7,980 190 1,780 505 12 

- 15 5 - 40 - - ~ 13 

15 10 - 10 135 - 15 5 14 
60 40 10 30 305 10 95 - 15 
145 70 20 40 875 30 185 20 16 
220 120 45 80 1,955 55 355 130 17 
615 195 75 115 4,665 95 1,125 345 18 

1,200 1,040 225 880 8.000 165 1,135 265 19 

40 45 - 15 370 - 10 15 20 
390 390 45 315 2,460 30 175 55 21 
360 305 85 225 \ 2,155 65 370 80 22 
250 190 60 225 1,770 45 335 50 23 
110 95 25 80 915 15 150 45 24 
50 15 - 15 335 5 100 30 25 
330 370 80 Ms 2,455 65 445 15 26 

15 15 - - 75 - - 5 27 
129 120 25 150 790 15 55 20 28 
95 100 35 5 590 20 155 30 29 
60 85 15 125 565 15 140 25 30 

10 40 15 45 285 10 55 20 31 

15 10 - 5 145 - 45 15 32 
875 670 145 435 5,550 105 690 150 33 
30 30 - 15 290 - 5 5 34 
265 275 25 165 1,675 15 120 30 3 
260 200 55 110 1,570 45 215 50 36 
190 110 45 100 1,200 30 195 25 37 
100 50 10 35 625 10 95 25 38 
35 5 5 10 190 § 55 10 39 

3,000 3,635 370 3,755 18,820 400 2.420 S45 4 
1,165 1,995 105 1.005 9.035 165 580 350 4l 
1,155 1,220 160 1,995 5,850 15 885 245 42 
245 170 35 310 1,205 30 370 70 43 
175 100 25 205 1.010 35 205 95 44 
130 85 20 125 855 25 135 105 45 
125 60 20 NS 860 25 250 85 46 
1.230 1,990 180 2,255 9,750 255 1,660 510 47 
500 1,105 45 560 4,625 10 380 155 48 
530 710 85 1,375 3,330 75 625 165 49 
100 75 15 170 640 5 260 40 50 

45 50 10 95 475 25 140 50 51 
25 30 10 20 325 15 85 55 52 
30 25 10 30 360 15 165 50 53 

1,770 1,645 190 1,500 9,070 150 760 430 54 
670 895 55 440 4,410 50 205 190 55 
625 510 75 620 2,520 45 255 80 56 
145 95 20 135 565 15 ho 30 57 
130 50 15 115 540 15 60 40 58 
105 55 10 100 525 10 50 50 59 
100 45 15 90 500 10 85 35 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN QU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADE 11 
LIE ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE ‘DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9€ ANNEE(1} 


GRADES 9-10 
9E-10E ANNEE 


GRADES 12-13 
12E=13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
QU DIPLOME 


CHICOUTIMI-JONQUIERE, QUE.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.... 33,850 11,695 5,665 1,885 2,495 3,140 
2 MALE — MASCULIN. ....... 29,085 9,505 4,850 1,700 2,185 2,880 
3 15-24 YEARS — ANS vente 1,900 55 265 220 305 330 
4 BH " = ".., ces ane ee 8475 745 1225 810 720 1,150 
5 Ba 6435 1,690 1410 315 45 no 
6 44 " 5,900 2,805 1,205 205 385 385 
7 sp 3,980 2,445 520 110 225 205 
8 65 AND OVER - ET PLUS. 2,395 1,770 225 40 100 95 
9  FEMALE — FEMININ. 4765 2,190 gs 180 315 260 
10 15-24 YEARS — ANS Len . a5 25 75 20 55 80 
il 2-4 " - " 670 100 100 60 70 40 
12 354 " 595 190 180 25 30 35 
13 a 970 520 175 45 55 30 
14 Sp  - " 1,025 610 155 5 40 25 
15 65 AND OVER — ET PLUS... 1,090 740 125 5 65 10 
16 MARRIED(2) - MARIE{ENS(2)............ 28,190 9,265 4810 1,105 2,095 2,780 
1 15-24 YEARS — ANS... 1,665 50 245 200 260 290 
18 2H " - 8,300 745 1,240 825 715 1,125 
19 3-4 " =" 6,370 1,695 1,395 320 440 705 
20 4-4 " - 5,865 2,810 1210 210 380 375 
21 55-64" — 3,835 2,365 515 115 205 210 
2 65 AND OVER — ET PLUS .... a 2,150 1,595 205 35 95 a 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON... 27,425 8.915 4,650 1.650 2,050 2,735 
24 15-24 YEARS — ANS .... » © 1645 50 230 200 260 290 
5 2-8 " -" 8,105 720 1,200 795 695 1,100 
2 a nn ee 6,220 1,640 1,340 305 425, 695 
27 BB nee eee sein 5,635 2.675 1,170 200 375 360 
28 a ae . 3,730 2.295 $05 105 200 205 
29 65 AND OVER - ET PI 2.090 1,540 205 35 95 a 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN. 27,235 8,880 4,620 1,635 2,040 2,730 
31 15-24 YEARS — ANS... 1,620 50 230 195 260 285 
32 rn 8,030 n5 1,190 790 685 1,095 
3 oe 6.195 1,630 1,340 305 430 695 
34 5-54" 5610 2.660 1,160 200 375 360 
35 CEE . 3,705 2.285 00 105 200 210 
36 65 AND OVER - ET PLUS...... —_ 2.080 1,535 205 35 95 40 
7 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ 190 35 30 15 10 10 
38 15-24 YEARS ~ ANS....... 30 - 5 - - 5 
39 24  -" 80 5 10 5 10 - 
40 co " =" 25 5 - - - 5 
al & = 20 10 5 - - - 
a2 55-64 7 20 10 5 - - - 
43 65 AND OVER = ET PLUS... 10 5 - - - - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2} 220 80 “0 15 15 30 
4 15-24 YEARS — ANS. … Le - - - - - - - 
4% 2-4 " . 50 - 10 5 - 5 
a7 5-4 "= a 40 10 i0 10 5 - 
# 4-5 " - ”" . ; 80 30 15 5 5 io 
ag S564 cen 5 20 - - 5 - 
50 65 AND OVER — ET PLUS 20 15 - - - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
51 SEULEMENT A LA MAISON(2)..... 540 270 120 50 25 15 
52 15-24 YEARS — ANS. 20 - 10 5 - 
53 5-34” " 135 % 35 30 15 5 
54 3-4 " 115 45 40 5 5 10 
55 45-54 " = . 150 105 25 5 5 - 
56 55-64 Tn. … 80 50 10 10 - - 
57 65 AND OVER — ET PLUS 40 40 - - - - 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 2,865 1,815 430 135 10 
59 15-24 YEARS — ANS 5 - - - - - 
60 a " -" 40 10 5 - 10 10 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT. 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH OTHER 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE NOT STATED 


NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME No 


3,060 2,650 650 2,605 715 32,335 170 625 1 
2,650 2,345 530 2,430 650 27,790 160 490 2 
240 375 15 90 30 1,825 5 40 3 
1,300 1,050 245 1,225 175 8,135 40 120 4 
635 440 165 625 140 6,145 40 120 5 
295 260 75 280 170 5.620 30 80 6 
145 150 40 140 95 3,795 25 60 7 
30 65 - 60 40 2.275 10 70 8 
410 310 120 170 65 4,545 10 140 9 
55 80 10 15 - 410 - $ 10 
80 80 30 75 10 640 5 15 il 
55 20 30 40 - 580 - 20 12 
70 25 25 25 15 915 5 25 5 
80 60 10 15 15 980 - 25 14 
75 40 15 10 20 1,020 - 45 15 
2,605 2,225 510 2,190 590 27,010 145 . 445 16 
225 310 20 65 20 1.620 - 25 17 
1,275 1,020 230 1,125 145 8,015 35 100 18 
635 435 155 600 135 6,090 35 110 19 
295 255 75 250 175 5,580 30 80 20 
150 145 30 115 90 3.660 30 60 21 
35 60 ~ 40 30 2,035 10 70 22 
2,570 2.185 495 2.165 575 26,295 145 415 23 
230 310 20 65 15 1,600 5 25 24 
1,265 1,005 230 1,100 145 7,835 40 90 25 
625 430 150 600 130 5,950 35 100 26 
285 255 70 245 155 5,370 30 75 27 
135 135 30 115 90 3,550 25 55 28 
35 55 - 40 30 1,980 10 70 29 
2,545 2,165 490 2,130 560 26,125 145 405 30 
220 295 15 65 . 2 1,570 = 25 31 
1,255 990 230 1,070 135 7,765 40 90 32 
620 430 150 590 125 5,925 35 105 33 
285 260 70 245 155 5,355 35 70 34 
135 135 30 110 90 . 3,535 25 55 35 
30 55 - 45 35 1,970 10 65 36 
25 20 5 35 5 170 - 5 37 

5 10 5 - 30 - - 38 

5 10 - 25 5 70 - 5 39 

19 - - 10 - 20 - - 40 

- - - - 5 20 - - 4l 

5 - - - - 20 - - 42 

- - - - - 10 - - 43 

10 20 15 15 185 - 20 44 

- - - - - - - - 45 

- 10 - 10 - 40 - 10 46 

- - - - 5 30 - 5 47 

5 - 10 65 - 5° 4 

5 5 - - - 30 - - 49 

- 5 - - - 15 - 5 50 
30 15 5 10 530 - 10 $1 
- 5 - - - 15 - ~ 52 

5 5 5 15 - 140 = - 33 

5 - - - 110 - 5 54 

- - 5 - 5 145 - 5 55 

10 5 - - 5 70 - 5 56 

- - - - - 40 - - 57 
160 H5 15 15 40 2,760 55 58 
- - - - - 5 - - 59 

$ 5 - - - 40 - - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 


GE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
HE ANNEE 12E-13E ANNEE 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


1 35-44 YEARS - ANS a 165 60 60 5 - 10 
2 4-4" . 575 355 100 20 25 15 
3 55-64 ” - ".… 890 585 145 15 35 15 
4 65 AND OVER - ET PLUS 1,190 860 120 10 60 20 
5 MALE — MASCULIN 455 325 45 5 20 15 
6 15-24 YEARS — ANS - - - - - - 
} 25-48 " - " 15 5 - - 10 - 
8 3-44" ~ 25 10 5 - - - 
9 4-4 " - " 55 35 10 5 - 
10 55-64 " - " 120 80 1$ - 10 - 
i 65 AND OVER — ET PLUS... 240 200 10 5 5 10 
12 FEMALE — FEMININ 2415 1,545 390 40 15 50 
13 15-24 YEARS — ANS D. - - - - - 
14 25-40" = ".… 30 10 5 5 - 5 
15 3-44 " - " 140 55 55 5 - 10 
16 4-4 525 325 90 15 30 10 
ul 55-64 ” = 765 505 125 10 25 15 
18 65 AND OVER — ET PLUS 950 660 110 10 55 10 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 515 170 10 30 25 45 
20 15-24 YEARS — ANS 20 10 - 5 - 10 
21 25-34 " DE 30 35 10 5 15 
22 3-44" - " 160 55 50 5 5 0 
23 4-54 " - " 135 65 30 5 . 10 10 
24 58-64" - "…. 15 10 - - - - 
25 65 AND OVER — ET PLUS... - - - ~ - - 
26 MALE — MASCULIN 120 4 15 5 - 
27 15-24 YEARS - ANS - - - - - 
28 3-4 " - " 35 5 - 5 - - 
23 3-440" = 45 10 15 - - - 
30 45-54 " - 20 15 - - 5 - 
31 55-64 " - ". 10 5 - - - - 
32 65 AND OVER - ET PLUS 5 5 - - - - 
33 FEMALE — FEMININ. 390 130 90 20 20 40 
34 15-24 YEARS - Al 20 5 - 5 - 10 
35 2-4 " - " . 140 25 30 10 5 20 
36 3-4 115 45 35 5 5 5 
37 4-4 ” 115 50 rs] 10 10 10 
38 55-64 ” 5 - - - - - 
39 65 AND OVER - - - - - - 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
4 UAMAIS MARIE(E)S) 2,280 390 320 100 250 245 
41 15-24 YEARS - ANS 620 25 90 35 100 0 
42 2-34" - ' . 625 60 50 30 65 80 
43 35-44 7 — ". een 340 65 90 15 35 2 
4 45-40 "HO". ae 290 30 40 15 20 20 
45 55-64 " - ". 265 95 25 5 25 10 
46 65 AND OVER — ET PLUS fe 145 50 25 - 5 5 
47 MALE — MASCULIN 1,055 180 130 40 105 110 
- 48 15-24 YEARS — ANS 280 5 40 20 4 40 
49 3-4 " - " 340 20 25 15 25 40 
50 35-44" - ' 135 25 40 - 10 10 
sl 45-54 " - ' 130 60 5 - 10 15 
52 55-64 " - ". 5 55 10 5 15 - 
53 65 AND OVER ~ ET PLUS 55 15 5 - - 5 
54 FEMALE — FEMININ. 1,225 210 185 60 145 140 
55 15-24 YEARS - Al 340 25 60 15 55 65 
56 gM" — ". 285 35 - 20 35 + 40 45 
57 : B-4  - ". 205 40 50 i) 15 10 
58 45-54" - ". 160 30 30 5 10 to 
59 55-64 " - ". 150 45 5 5 15 10 
60 65 AND OVER - ET PLUS 85 35 15 - 10 - 


SEE FOOTNOTE(S) AT ENQ\OF TABLE 6. 
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‘TABLEAU 6, MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT. 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE OU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY ~ UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH OTHER 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


NOT STATED 


NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME QU GRADE OÙ DIPLOME NO 


15 5 - 5 - 160 - - 1 
30 15 - 5 5 560 ~ 5 2 
50 40 5 5 15 860 - 15 3 
60. 35 5 5 15 1,135 - 35 4 
5 20 5 10 10 445 - 5 5 
- - - - - - - - 6 
- 5 - - - 15 - - 7 
- - - 5 - 25 - - 8 
- - - 5 = 50 - 5 9 
5 10 5 5 5 120 - - 10 
- 5 - - 5 235 - - il 
160 90 15 10 35 2,320 55 12 
- - - - - 5 - - 13 
- ~ - - - 30 - - 14 
10 10 ~ - - 135 - - 15 
35 20 $ - 5 510 Lo 16 
50 30 5 5 10 740 - 15 17 
55 30 5 5 15 895 - 35 18 
60 35 20 30 15 418 5 20 19 
- 5 - - - 20 - - 20 
35 15 10 15 15 155 5 10 21 
15 10 5 10 150 - 5 22 
10 - 10 5 - 130 - 23 
- - 5 - - 15 - - 24 
- - - - - 5 - - 25 
20 10 5 20 10 100 - 10 26 
- - - - - - - - 27 
10 5 - 10 10 20 - 5 28 
5 - 5 - 40 - 5 29 

- - - - - 20 - - 30 
- - - - - 10 - - 31 
- - - - - - - - 32 
4 20 15 10 5 375 - 10 33 
- 5 - - - 20 - - 34 
30 10 5 5 5 130 5° 5 35 
5 5 5 5 - Ho - - 36 
10 - 5 - - 10 - - 37 
- - - - - 5 - - 38 
- - - - - - - - 39 
225 285 105 365 60 2,095 20 105 4 
65 145 5 40 10 585 - 25 4 
65 35 35 155 30 560 10 25 42 
30 10 35 50 5 315 5 15 43 
30 15 15 50 5 265 15 #4 
rk) 25 10 35 5 245 - 15 4 
10 10 5 25 5 125 - 5 46 
70 125 25 260 45 940 15 50 47 
20 80 - 30 10 255 - 15 4 
30 35 15 125 25 285 10 20 49 
10 5 10 25 - 120 10 10 50 
5 5 - 35 - 125 - - 51 
- - - 30 - 105 - 5 52 
5 - - 20 5 50 - 5 53 
150 155 80 105 15 1,155 55 54 
45 60 5 15 - 335 - 10 55 
35 50 20 30 - 270 > 10 56 
15 5 25 25 5 190 - 10 57 
30 5 15 20 5 435 20 58 
25 25 10 10 - 140 - 10 59 
10 5 5 5 - 80 - 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


12E-13E ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 
9-106 ANNEE 


GRADE 11 
LE ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


EDMONTON, ALTA, — ALB.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEROLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MEKAGES PRIVES 179,630 32,410 25,52 12,480 21,125 17,915 
2 MALE — MASCULIN …… 140,960 24,135 19,960 9,720 20,985 13,875 
3 15-24 YEARS — ANS 16,460 * 360 1,735 1,655 4175 2,300 
4 2-4 " -" 39,740 2,020 3,695 2310 6,580 4,180 
5 5-4 ne 29,795 4,000 4910 2.190 4,125 2.910 
6 4-54 " 25,190 5715 4,880 1,980 3,330 2,380 
7 sg " 16,285 5,030 2.860 1,060 1,880 1,390 
8 65 AND OVER — ET PLUS 12,890 7,015 1,875 525 900 725 
9 FEMALE — FEMININ... . 38,675 8275 5,565 2,760 6.140 3,500 
10 15-24 YEARS — ANS 7,940 145 625 580 2450 820 
il i " -" . 1.465 410 750 475 1,445 780 
12 OA rs 4425 585 820 440 510 435 
B 45-54 " - " 4975 1,105 1,025 44s . 620 435 
14 5564 5,290 1,705 970 45 560 500 
15 65 AND OVER 8,570 4320 1,375 375 650 475 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2).. 128,255 22,315 19,085 9,145 18,130 12,560 
17 15-24 YEARS — ANS 11,105 300 1410 1,275 2,750 1,545 
18 a " -" 36,395 2,030 3,620 205 6.115 3,895 
19 4 " 29,010 3.870 485 2,140 4,000 2,820 
20 a " 25,045 5,540 4740 1,910 3,270 2,345 
21 55-64" =" 15,505 4,670 2,735 1,050 1,770 1,335 
2 65 AND OVER — ET PLUS. 11,190 5.915 1,685 495 820 625 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON 119,865 20,415 17,570 8,410 17,560 11,780 
24 15-24 YEARS — AN . . 10,280 260 1245 1,155 2,555 1,455 
25 a ne 7 34,040 1,835 3,295 2,030 5,695 3,620 
2% 3-4 " 27,310 3,595 4455 1,995 3,820 2,670 
27 45-54" = “23,365 5,070 4415 1,775 3,070 2,190 
28 a " - " 14,515 4,245 2,580 1,000 1,650 1,255 
29 65 AND OVER — ET PLUS... 10,360 5410 1,575 460 780 590 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN. 117.675 20,105 17,280 8,245 17,260 11,650 
31 15-24 YEARS — ANS... 9,750 245 1,180 1,100 2,430 1,410 
32 5-3" - 33,320 1,805 3,250 1,985 5,610 3,575 
3 a " 27,045 3,580 4395 1,975 * 3,785, 2.660 
34 5-54" 23,080 5,000 4,360 1,760 3,040 2,170 
35 58-64 "= 14,325 4,180 2,550 975 1,630 1255 
36 65 AND OVER — ET PLUS... 10,160 5,295 1,550 450 765 580 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ .... 2,185 310 290 165 295 125 
38 15-24 YEARS — ANS... 530 10 65 55 130 4 
3 a, " 725 35 50 40 85 45 
40 4 260 10 - 65 20 35 10 
al 4-4 285 75 55 15 25 5 
a2 55-64" 190 65 35 25 15 - 
#3 65 AND OVER 195 15 3 10 5 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2) a 3,440 ns 510 260 40 355 
45 15-24 YEARS — ANS... 210 10 20 20 55 40 
46 2-4  -" 925 50 96 85 145 120 
a 4 " - 690 95 140 65 75 80 
4g a, ne 125 180 110 45 8% 60 
ag 55-64" =", 435 165 5 5 50 50 
50 65 AND OVER - ET PLUS... 455 270 65 20 30 20 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(Z)................ 4,950 1,130 1,005 40 730 430 
5 15-24 YEARS — ANS vs 615 35 158 105 145 45 
53 2-4 " =" 1,430 140 230 160 270 150 
54 4 " 1,010 175 290 80 119 95 
55 45-54 " : 960 290 210 -90 120 90 
56 5554 re . 560 255 80 5 70 . 35 
57 65 AND OVER — ET PLUS 380 230 4 15 15 15 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES)… 14,585 6,265 2,555 890 1,335 1,080 
59 15-24 YEARS — ANS .. . 40 5 - 10 5 5 
60 2-4 " - ” uo 265 25 50 20 30 50 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


© OTHER 
AUTRES 


FRENCH NOT STATED 


NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE OÙ DIPLOME NO 


21,655 16,310 3,110 23,645 128,735 6.575 39,530 4,190 1 
17,025 12,895 2,415 19,950 100,085 5,015 32,355 3,520 2 
1,890 2,625 15 1,595 14,230 440 1,360 425 3 
6.695 4,620 665 8,985 31,270 1,320 6,250 895 4 
4115 2,325 670 4,555 20,000 1,025 8.115 650 5 
2,535 1,725 530 2,720 16,720 945 7,535 585 6 
1,360 980 290 1,440 10,855 680 4,280 470 7 
435 615 145 655 7,005 595 4810 480 8 
4,625 3,420 ,695 3,695 28,650 1,565 7,180 1,275 9 
1,170 1,250 80 835 6,900 250 565 230 10 
1,220 850 160 1,460 6,180 220 855 215 1 
560 380 105 530 3,325 190 835 15 1 
580 295 95 380 3,500 250 115 ‘ 5 13 
470 255 15 275 3,595 215 1,280 200 14 
635 385 140 210 5,150 440 2,540 445 15 
15,885 10,630 2,270 17,625 90,810 4,585 30,035 2,835 16 
1,345 1,405 75 995 9,620 310 915 260 17 
6,260 3,875 610 2,710 28,740 1,205 5,690 765 18 
4,065 2225 655 4,350 19,600 975 7,855 580 19 
2,495 1,650 510 2,590 16,385 935 7,225 500 20 
1,320 940 285 1,395 10,330 635 4,125 405 21 
390 530 140 585 6,130 515 4215 30 22 
15,035 10,065 2,155 16,875 84,655 4,195 28,455 2,560 23 
1,270 1,320 65 965 8,890 300 855 240 24 
5,950 3.660 560 7,385 26,805 1.145 5,395 700 25 
3,850 2,135 625 4,170 18,335 890 7,545 5% 2% 
2,345 1,560 495 2,435 15,205 815 6.895 450 27 
1,255 915 270 1,345 9,730 590 3.850 40 2% 
365 480 135 570 5,690 460 3,910 295 29 
14,770 9,890 2,120 16,355 83,000 4,095 28,050 2525 30 
1,195 1,270 65 855 8,425 280 815 25 3 
5,850 3,600 550 7,090 26,210 LUS 5,300 690 32 
3,815 2,110 620 4,110 18,150 870 7,495 530 33 
2,310 1,540 * 490 2,405 14,995 810 6,825 445 34 
1,240 900 270 1,330 9,620 575 3,795 340 35 
355 480 130 555 5,605 445 3,820 295 3% 
265 175 35 520 1,650 100 405 3% 47 
75 50 5 110 460 20 6 15 3 

95 65 10 295 595 20 100 5 39 
35 30 15 60 185 20 55 - 40 
40 20 5 35 210 10 70 - 4 

15 10 ~ “45 5 20 55 - & 

5 5 5 10 90 15 90 5 4 

320 265 50 470 2,400 205 675 15 44 
10 35 5 15 190 - 20 - 4 
125 95 25 185 730 3 130 35 4 
85 45 10 120 45 50 135 3% 4 
65 55 15 u5 505 65 120 35 4 
30 15 5 15 265 25 100 45 49 

5 25 - 20 235 30 175 10 50 
530 300 60 285 3,745 185 895 15 5! 
60 45 - 20 540 10 45 15 52 
190 120 25 140 1,208 35 160 3% 53 
135 50 15 60 790 30 170 15 54 
85 35 5 35 675 60 210 20 55 
40 20 10 30 335 25 180 20 5% 
20 25 10 - 205 5 125 2 5 
1,00 685 240 440 9,095 660 4,130 7100 5 
- 10 - - 0 - 5 5 59 

35 15 - 30 190 15 50 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
| TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS. 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


GRADES 9-10 GRADE 11 ©“. | GRADES 12-13 
9E-10E ANNEE NE ANNEE 12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(L) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 36-44 YEARS - ANS. . 615 125 130 75 55 55 
2 4-4 " -" . 1,750 470 375 175 195 145 
3 5-64" — 3,455 1,160 665 280 410 315 
4 65 AND OVER ~ ET PLUS. 8470 4475 1,340 335 640 485 
5 MALE — MASCULIN 2.085 985 305 75 180 175 
6 15-24 YEARS — ANS. 5 5 - - - - 
7 BA " -” 30 5 - - 5 10 
8 4 " - 5 5 30 15 10 5 
9 4-4 ” 240 60 45 5 10 30 
10 SH " 400 140 15 15 75 40 
i 65 AND OVER - ET PLUS. 1270 770 150 30 75 90 
12 FEMALE — FEMININ 12,545 5.280 2255 810 1,150 905 
13 15-24 YEARS — ANS 30 - - 5 5 5 
14° BU = . 235 + 26 45 20 30 45 
15 4 =" . 520 120 100 60 40 70 
16 a " 1,510 405 325 145 185 15 
s-64 — 3,055 1,025 $95 265 340 275 
18 65 AND OVER - ET PLUS 7.200 3,710 1.185 310 555 390 
19 DIVORCED - DIVORCE(ENS 9,415 1,480 1,800 815 1,325 360 
20 15-24 YEARS ~ AN 420 15 60 70 95 0 
21 BW" - ".. 2.600 145 330 215 480 260 
2 4 oe 2470 280 475 265 330 300 
23 gs " -" 2210 390 465 215 275 210 
24 i646" =". 1,255 445 215 8 115 35 
25 65 AND OVER - ET PLUS 465 215 65 20 2 20 
26 MALE — MASCULIN 2395 570 460 235 375 240 
a 15-24 YEARS — ANS 80 - 10 5 15 10 
a " -" 810 30 8 70 105 65 
29 4 "=" 735 100 155 55 110 70 
30 i " -" 720 140 130 75 85 65 
31 5564 ” - "… 430 180 58 15 60 15 
32 65 AND OVER - ET PLUS 230 115 2 10 5 10 

- 33 FEMALE — FEMININ 6420 920 1,140 645 945 ns 
y 15-24 YEARS — ANS 340 10 55 65 80 50 
35 BY " -" 1,790 us 245 145 370 195 
36 co ”" - 1735 175 315 215 220 225 
37 454 “ 1490 250 335 135 195 150 
38 a ae 825 265 160 70 55 80 
38 65 AND OVER - ET PLUS 235 100 35 15 20 20 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 21.370 2,340 2,280 1,565 5,140 2,780 
a 15-24 YEARS — ANS 12,840 180 885 875 3,775 1.510 
a2 BY " -" 7.945 230 450 270 1,300 755 
43 4  - 2.115 315 245 155 250 200 
m a " -" 1,760 420 325 125 205 110 
4 a - ". 1,365 455 210 85 140 135 
46 85 AND OVER - ET PLUS 1,340 735 165 50 70 60 
47 MALE — MASCULIN 14,800 1,700 1405 905 2,725 1,455 
4B 15-24 YEARS — ANS 6.410 35 530 530 1,680 830 
49 BH "=" 4,660 130 270 170 710 405 
50 4 " -" 1220 215 180 85 140 110 
sl 44 " =" 1,030 330 225 70 110 55 
82° 55 ee 705 360 110 30 60 30 
53 65 AND OVER ~ ET PLUS 15 570 90 20 20 20 
54 FEMALE — FEMININ 12,570 640 75 665 3,010 1,325 
55 15-24 YEARS — ANS 6430 85 355 350 2,090 615 
56 2-4 " =" _ 3.290 100 180 105 590 355 
57 M ne . 895 100 60 70 105 90 
58 a ae 735 85 95 55 100 55 
59 85-64 " - 660 30 100 55 80 110 
60" 65 AND OVER — ET PLUS 565 165 #0 35 50 45 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 12 


- TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME 


70 55 10 30 415 20 5 5 
175 105 25 80 1,155 80 475 40 
265 145 85 120 2.325 125 840 165 
555 355 120 170 4,975 425 2,590 475 

80 100 25 115 1,240 100 555 145 

- - - - 5 - 5 - 
5 5 - - 20 5 5 - 
5 5 5 15 70 - 25 - 

15 20 - 25 170 15 45 10 

15 20 10 25 300 15 55 25 

40 55 10 55 675 65 430 105 

1,030 580 . 210 330 7,850 565 3,570 550 

- 10 - - 25 - - - 

30 10 - 35 170 15 45 5 

65 45 5 20 345 15 155 5 
165 90 20 60 985 65 425 30 
250 130 75 100 2,020 no 785 135 
515 300 110 115 4,310 360 2,160 375 

1,160 915 155 925 1,210 325 1,580 235 

40 60 - 10 375 10 25 10 
430 350 35 345 2,290 50 195 60 
265 235 4 275 1,880 110 430 50 
260 145 50 195 1,580 75 485 70 
130 65 20 80 880 60 285 35 

30 55 5 25 270 25 155 15 
335 315 40 425 2,180 95 605 15 

10 20 - 5 75 - = - 
130 135 5 180 720 5 65 20 

70 55 15 95 505 35 160 35 

70 55 15 95 475 15 185 40 

40 20 5 40 270 25 120 10 
20 30 - 10 130 20 70 5 
830 600 120 500 5,090 230 970 125 
35 40 - 5 295 10 25 10 
300 220 35 165 1,570 50 135 40 
195 180 30 175 1,375 70 275 20 
200 90 35 105 1,105 65 300 30 

90 55 § 35 605 35 160 20 

10 20 - 20 140 5 85 10 

3,495 4,080 445 4,650 21,565 1,000 3,795 1,020 
1,670 2,395 120 1,420 11,105 370 980 385 
1,190 1,225 170 2,360 6,235 265 1,170 280 
265 195 65 430 1,425 MS 485 90 
170 120 45 235 1,105 105 465 85 
105 75 25 130 915 70 310 65 
90 65 15 80 780 70 385 110 
1,520 2315 185 2,595 11,255 515 2,455 570 
670 1.295 50 720 5,530 160 520 200 
585 785 80 1,530 3,585 165 760 155 
135 115 25 210 800 60 305 55 

80 60 15 90 580 50 350 50 
35 30 10 35 395 45 215 45 

15 25 - 15 370 35 310 65 

1,975 1,765 260 2,055 10,310 480 1,335 450 
1,000 1,105 70 700 5,575 215 460 ° 185 
600 440 90 830 2,650 100 410 125 
130 80 40 220 625 55 180 30 

95 65 35 150 525 55 M5 35 

70 4 10 95 520 30 95 20 

75 35 15 70 410 30 75 45 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 6. 
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No 


WOU awn 


NO. 


58 
59 
60 


SEE 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD. SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEEU) 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 
LE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


HALIFAX, N.S. — N.-E.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


DES CHEFS DE MENAGES PRIVES............................ 81,845 16,340 15,570 7,440 6,615 6,815 
MALE — MASCULIN... eececssseees conte cess 64,485 12,560 12,505 5,800 5,315 5,465 
15-24 YEARS — ANS . 6,010 465 . 885 650 880 735 
5-98 " - ".…. . . 19,290 1,905 2,830 1,540 1,880 1,925 
35-44 " -" . 13,425 2,235 2,900 1,325 985 1,260 
45-54 " — 11,265 2,720 2,520 1,055 760 790 
55-64 " — 8,495 2615 2.080 795 515 520 
65 AND OVER ~ ET PLUS … 5,995 2,605 1,285 440 300 235 
FEMALE — FEMININ... 17,355 3,785 3,070 1,635 1,295 1,350 
15-24 YEARS — ANS 2,755 185 235 255 435 230 
2-4 " =" 3,325 370 360 210 250 315 
3-44" ". 1,985 345 415 185 95 205 
45-54" = * 2,070 465 485 245 110 165 
55-64  — 2,655 745 615 300 130 160 
- 65 AND OVER — ET PLUS. 4,565 1,670 960 435 275 270 
MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) 61,080 11,955 12,260 5.630 4,995 5,270 
15-24 YEARS - ANS. 4,805 450 755 565 725 615 
B34 7 18,550 1,960 2,865 1,510 1,805 1,900 
35-44 13,410 2,255 2,970 1,355 965 1275 
5-54 " =” 11,005 2,655 2,475 1,055 760 m5 
S64 — ".. + 8,150 2,465 2,050 780 500 490 
65 AND OVER — ET PLUS... ce ce re ee 5,160 2,170 1,135 375 245 220 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
ET EPOUSE A LA MAISON 57,345 11,100 11,430 5.285 ans 4,845 
15-24 YEARS — ANS... 4,505 410 710 535 670 575 
ak)  - ".. denis 17,410 1,810 2.670 1410 1,720 1,775 
3-440" - " . . 12,625 2,110 2,755 1,255 925 1,205 
45-54 0 " - " . 10,310 * 2,460 2,310 1,005 700 710 
55-64 " — 7,685 2,320 1,905 735 460 475 
65 AND OVER — ET PLUS 4,805 1,995 1,075 345 240 205 
MALE HEAD - CHEF MASCULIN .. Lu 56,365 10,975 11,310 5,225 4,625 4,865 
15-24 YEARS — ANS... a cnrs 4,260 395 685 520 635 545 
25-39 " - " . 17,060 1,785 2,650 1,405 1,685 1,745 
35-44 " =” 12,500 2,095 2,740 1,245 920 1,195 
45-54" =” 10,195 2,445 2,285 990 685 705 
55-64 " — . 7,595 2,275 1,885 730 460 475 
65 AND OVER — ET PLUS . 4,750 1,970 1,060 335 235 200 
FEMALE HEAD - CHEF FEMININ............ "geo 125 120 60 90 80 
15-24 YEARS — ANS Le 245 15 20 15 30 30 
2-H "de nn 345 20 20 10 30 . 30 
44 _ . 130 15 20 10 5 15 
45-54" =" . . 110 20 5 10 20 5 
55-64 " — "..... 90 40 20 10 5 - 
65 AND OVER — ET PLUS... 55 20 15 10 5 - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
SEULEMENT A LA MAISON(2).... 1,415 330 285 100 105 us 
15-24 YEARS — ANS... . ota 75 5 15 5 10 10 
g-3 " — ". nu . 365 20 55 25 25 45 
35-44 " > " . 265 40 60 . 30 15 a] 
45-54 " — " . . 300 70 75 20 3 5 
55-64 " - " bes . 210 80 45 15 15 10 
65 AND OVER — ET PLUS.......... — 200 Ho 40 10 5 10 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
SEULEMENT A LA MAISON(2)..................... 2,325 525 545 245 180 210 
15-24 YEARS — ANS 220 30 35 25 50 30 
25-% " = " 15 130 145 70 55 80 
35-44" 520 105 150 10 25 4 
45-54 " dre és . 395 125 95 35 5 40 
55-64  - " duree ce 255 65 100 25 15 5 
65 AND OVER - ET PLUS . 160 70 rz) 15 5 10 
WIDOWED - VEUFS (VEUVES)..... . 7,435 2,130 1,735 ns 410 wo 
15-24 YEARS — ANS 15 5 - - 5 - 
3-34" = " 105 25 30 5 5 20 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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‘TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY - UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH : OTHER NOT STATED 


AUTRES NON DECLAREE 


FRANCAIS 
WITH CERTIFICATE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


9,330 7,145 1,600 10,985 74,955 2,865 2,445 1,580 1 
6.810 5,610 1,195 9.225 58.760 2,360 2,170 1195 2 
835 810 40 710 5,510 295 95 10 3 
2.760 2,060 290 4.100 17,710 665 590 35 4 
1.325 1,085 295 2015 12.035 500 715 15 5 
940 910 260 1,315 10,235 400 450 18 6 
620 445 220 680 7810 310 170 25 7 
335 300 90 410 5,455 185 150 20 8 
2.520 1,540 405 1.760 16.195 505 275 385 9 
520 465 65 365 2610 65 30 55 10 
585 405 80 750 3.130 95 65 3% 1 
295 130 15 230 1.850 65 50 2 12 
215 165 55 105 1,960 65 20 3% 1 
330 145 65 145 2465 90 35 65 14 
520 220 60 160 4,175 125 70 195 15 
6,595 5,030 1,140 8,200 55,815 2,170 2,050 1,045 16 
640 515 35 495 4425 215 5 - & 17 
2.140 1,895 270 3610 17.085 625 555 285 18 
1,345 1,060 295 1.895 12.060 490 690 170 19 
930 875 250 1,225 10.020 390 440 165 20 
625 415 220 615 7,505 300 160 185 
320 265 65 360 4.720 160 130 1600 «2 
6,165 4,165 1,085 1.855 52,335 2,040 1,975 99523 
605 490 35 475 4,135 215 80 8 24 
2,545 1.805 260 3410 16,005 600 535 20 25 
1,255 1.000 285 1,830 11,360 450 655 165 2% 
875 840 240 1175 9.390 360 420 M0 2 
590 390 | 200 605 7,065 280 160 180 28 
295 235 60 355 4,380 150 130 150 29 
6,055 4,635 1,045 7,630 51.410 2,015 1.950 985 30 
575 450 30 420 3,895 215 80 80 31 
2,525 1,740 245 3.280 15,685 590 515 25 4 
1,235 985 275 1815 11,245 445 650 160 33 
855 835 235 1.165 9,280 360 415 40 34 
570 390 195 605 6.985 265 160 180 35 
290 240 60 350 4,325 150 125 159 36 
110 125 35 230 925 25 20 5 7 
35 40 10 60 240 - - - 8 
20 70 5 135 330 5 10 - 3 
20 15 10 20 HS 5 10 - 4 
20 5 - 10 Ho - - - 4 
15 - - - 75 10 - - 4 
- - _ 5 55 - - - 4 
135 120 2 205 1,315 30 35 3 4 
5 15 - 15 75 - - - 4 
50 35 - 100 350 10 5 10 46 
20 25 5 40 235 5 15 10 47 
25 15 5 40 265 10 15 15 4 
15 15 10 5 205 10 - = 49 
10 15 - 10 195 - - - 50 
300 145 30 140 2.165 100 4 20 sl 
30 15 - 10 215 5 - - 8 
140 . 50 10 95 735 15 15 5 5 
65 35 5 25 465 40 15 - 58 
25 25 5 10 365 25 5 - 55 
25 10 10 - 240 15 - 5 6 
20 15 - - 140 10 - 5 5 
115 345 100 245 6,845 225 130 20 58 
- 5 - - 10 - - _ 59 
20 - 5 5 105 - 5 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) GRADES 9-19 GRADE 11 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 9E-10E ANNEE WE ANNEE 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 12E-13E ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS. CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... 305 75 90 40 15 15 
2 a 835 240 245 110 45 55 
3 SSH = 1,885 635 435 200 90 125 
4 65 AND OVER — EF PLUS 4240 1,750 935 355 250 225 
5 MALE — MASCULIN 1075 465 205 95 75 45 
6 15-24 YEARS — ANS - - - - - - 
? 2-4 " -” 10 5 - - - - 
8 co " -" 50 15 5 5 5 - 
9 45-54 0" - " 140 55 30 15 10 10 
10 a ” — 225 75 55 20 20 20 
ul 65 AND OVER — ET PLUS 645 320 115 s0 4 20 
2 FEMALE — FEMININ. ... 6,365 2,265 1,538 620 330 385 
13 15-24 YEARS — ANS 15 5 - 5 5 - 
14 BH " - ". 100 20 25 5 - 20 
15 Co 255 60 % 35 10 5 
16 a 740 185 20 90 35 4 
7 5564 " 1,655 565 385 185 70 110 
18 65 AND OVER — ET PLUS 3,595 1435 820 305 205 205 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 2,890 510 45 265 230 290 
20 15-24 YEARS — ANS... 130 15 35 15 20 5 
21 a " -" 720 100 110 50 15 30 
2 3-4 835 155 160 75 4 9§ 
23 554" 670 125 150 65 a5 65 
24 5564 310 45 65 45 20 a 
25 65 AND OVER 185 65 5 15 20 5 
26 MALE ~ MASCULIN 930 170 170 80 75 70 
27 15-24 YEARS — ANS... 25 - 10 - _ = 
28 BW " 215 15 25 20 25 30 
23 35-446 " 265 45 5 25 25 5 
30 4-4 " 235 50 45 10 20 5 
al SE "7. 105 20 a 15 5 10 
32 65 AND OVER — ET PLUS 80 35 15 10 - 5 
3 FEMALE — FEMININ 1,960 335 m5 185 150 220 
34 15-24 YEARS — ANS 105 15 2 10 15 5 
35 BH 2 . 505 85 80 30 50 65 
36 4 ne . 615 105 HS 50 30 85 
37 CCR 430 5 100 50 25 40 
8 Se 2 200 25 40 30 20 20 
39 65 AND OVER — ET PLUS 105 30 15 10 15 - 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
AD UAMAIS MARIELE)S).......... : 10,430 1,140 1,030 825 985 820 
al 15-24 YEARS — ANS. 3,82 175 330 330 565 350 
a 3-3" - " 3,235 195 180 190 245 230 
43 4 " 820 105 35 45 55 80 
a4 a " se . 15 165 130 75 30 60 
45 a ee . 805 220 145 65 35 4 
46 65 AND OVER - ET PLUS 975 285 145 120 55 65 
47 MALE — MASCULIN 4,705 615 535 300 445 370 
# 15-24 YEARS — ANS. 1,655 65 175 130 235 180 
4 5-3" =” 1,635 75 95 90 135 195 
50 a " - 350 40 50 15 20 5 
51 45-58 " 390 100 85 15 20 25 
52 55-64” 360 160 70 15 15 15 
53 65 AND OVER — ET PLUS 320 15 55 30 15 10 
sa FEMALE — FEMININ... 5,730 525 490 525 540 450 
55 15-24 YEARS — ANS... 2,175 115 155 205 335 165 
56 25-84 " - " 1,600 120 30 100 110 125 
57 4 " 465 65 5 20 30 50 
58 4-4 " 390 60 5 55 5 35 
59 55-64 445 60 75 55 20 30 
60 65 AND OVER — ET PLUS 655 115 90 95 40 55 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET ° 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES-DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 


FRANCAIS NON DECLARE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ OIPLOME DIPLOME OU GRADE OU OIPLOME No 


35 15 10 15 290 5 - - 1 
80 70 15 30 825 35 10 15 2 
185 105 30 70 1,745 65 30 45 3 
400 160 40 130 3.865 120 80 175 4 
50 60 20 60 985 35 20 35 5 
- - - - - - - - 6 
- - - 5 10 - - 7 
5 10 - 10 45 - - - 8 
10 5 - 10 125 5 - 5 9 
10 10 5 15 205 10 - 5 10 
30 35 10 35 595 20 15 25 (el 
665 290 80 185 5.860 190 110 200 12 
- - - - 15 - - 5 13 
20 - 5 - 100 - - - 4 
30 10 10 10 245 5 5 - ik) 
75 65 15 25 700 25 10 5 16 
170 90 25 60 1,535 55 25 40 17 
370 125 30 95 3,270 100 70 155 18 
405 315 as 250 2,710 80 45 55 19 
10 20 - 5 120 - - - 20 
MS 95 15 75 685 10 10 10 21 
140 80 30 95 815 35 20 10 22 
35 70 20 50 640 20 - 5 23 
50 35 5 15 275 10 10 15 24 
15 15 10 10 170 - 5 10 25 
80 125 25 130 825 50 35 25 26 
5 10 - - 25 - - - 27 
15 30 15 45 190 5 5 5 28 
40 30 5 50 220 25 20 - 29 
15 35 10 20 220 5 5 5 30 
5 20 - 5 95 10 5 31 
- - 5 10 75 - - 5 32 
325 185 55 120 1,890 30 15 25 33 
10 10 - 5 gs - - 5 34 
95 70 10 30 490 5 - 35 
100 50 30 50 600 5 + 5 36 
65 30 5 30 420 10 5 37 
40 15 10 1 185 5 5 5 38 
10 10 5 - 90 - 5 - § 3 
1.610 1,460 275 2,285 9,580 390 220 245 40 
700 735 70 575 3,560 140 50 75 41 
465 475 85 1,160 2,960 125 90 60 42 
110 65 35 235 720 35 50 20 43 
120 60 25 15 710 35 10 15 44 
100 40 30 125 755 25 - 25 45 
120 80 30 75 885 30 15 50 46 
490 670 75 1,205 4,225 225 135 15 47 
250 330 20 280 1,515 85 20 30 48 
155 260 35 675 1,480 55 55 35 49 
30 3 10 105 290 20 30 10 50 
35 15 10 80 345 25 5 5 sl 
15 15 5 50 330 15 - 10 52 
10 15 5 10 265 20 45 20 33 
1,120 785 200 1,085 5,355 160 85 130 54 
450 400 55 295 2,045 60 30 40 55 
310 220 55 485 1,480 65 30 20 56 
80 25 20 130 + 425 15 20 10 57 
85 4 20 35 365 10 5 15 58 
85 25 25 80 425 10 - 10 59 
110 70 25 65 620 10 - 30 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
“TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POSTSECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 9E-10E ANNEE LIE ANNEE 


LA 9E ANNEE(1) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


HAMILTON, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.......................... 172,515 44,650 30,980 10,885 27,485 13,085 
2 MALE — MASCULIN foe Du ee . 138,500 34,260 24,985 8,765 22,245 10,615 
3 15-24 YEARS - ANS ee 9,485 525 1,700 840 2,530 1,045 
4 25-40" — . . . . 33,220 3,180 5,450 2,090 6,205 2,620 
5 35-40 " - ” ue 28,965 6.230 5,425 1,795 4,325 2370 
6 45-40" - TS 30,295 9,270 5,935 2,015 4,150 2,135 
7 55-64 " — " deu deu 20.430 6,700 4.140 1.370 3.160 1,540 
8 65 AND OVER - EF PLUS eran un 16,105 8,350 2,325 655 1,875 905 
9 FEMALE — FEMININ... ee 34,015 10,385 6,000 2,120 5,240 2,475 
10 15-24 YEARS — ANS - 3,445 150 570 265 885 390 
1] 25-34" > ".... ue moe 5.490 460 905 305 1,075 440 
12 a an 3,780 695 845 315 615 350 
3 45-40" - "..... ... 4,385 1,200 gs 365 725 310 
14 55-64 . .. 5,065 1.755 990 380 735 330 
15 65 AND OVER — ET PLUS... .. 11,845 6,135 1,765 495 1,205 655 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) oo. ceeeesereteneeeeeeeees 133,025 32,655 24,630 8.545 21,355 10,255 
15-24 YEARS ~ ANS... 7,620 480 1,595 685 1,940 810 
18 25-34" - "... 32,525 3,240 5,555 215 6,130 2.580 
19 3-44" - " 29,120 6,270 5.520 1.845 4,370 2,405 
20 45-54" — 29,895 9,065 5,900 2,005 4,170 2,15 
21 39-64 " - "............ .. .... 19,705 6,370 4,010 1,300 3,065 1,540 
22 65 AND OVER — ET PLUS. be cert ee ce 14,160 7.220 2.060 595 1,675 810 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON... 123,780 30.470 22,635 7,790 19,820 9,520 
24 15-24 YEARS — ANS . ee _ 6,920 410 1.370 605 1,790 745 
25 23-40" - ae 29,765 2,950 4,985 1,895 5,535 2,365 
26 35-40 " - ". Due een . . 27,030 5,865 5,030 1,675 4,060 2,195 
27 45-40" - ". 28,100 8.530 5,495 1,830 3,940 1,985 
28 55-64 " - ve sue 18,590 5,945 3,810 1,220 2,920 1,445 
29 65 AND OVER — ET PLUS... ................ ee eee 13,375 6.775 1,945 565 1,580 790 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN  . ow... . 121,990 30,075 22,405 7,720 19,480 9,380 
31 15-24 YEARS - ANS ee 6,685 400 1,345 600 1,725 725 
32 2-34" - "... a 29,220 2,915 4,940 1,880 5,430 2,330 
33 35-44" 26,755 5,815 4,990 1,650 4,005 2,170 
34 45-54 - 27,825 8,450 5.445 1.820 3,885 1,955 
35 55-64 - ue . 18,320 5.840 3.760 1,210 2,870 1,415 
36 65 AND OVER - ET PLUS, ........... rune ee 13,190 6.655 1,925 560 1,560 785 
37 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ 1,790 390 230 70 340 145 
38 15-24 YEARS - ANS . .. . … .. .. . 235 5 30 5 65 15 
39 25-40" — "............ - 545 40 45 20 110 30 
40 35-4  " - 275 50 40 20 55 rs) 
41 45-54 " - 275 80 4 15 55 30 
4 55-64 "= . Due dose 275 105 50 5 4 30 
43 65 AND OVER - ET PLUS .... ....... .... 185 is + 25 5 25 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MALSON(2) 3,720 995 690 270 550 265 
4 15-24 YEARS — ANS. . Prec 140 15 45 5 25 10 
46 5 25-40" — "LS 1.010 110 185 80 210 55 
4 3-4" - " 790 170 150 45 105 80 
48 4-54" - 18 260 140 75 85 65 
49 55-64 " - 600 230 115 40 80 40 
50 65 AND OVER - ET PLUS 400 215 50 15 55 20 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2) 5,525 1,190 1.305 485 980 470 
52 15-24 YEARS - ANS....... 565 60 185 70 130 55 
53 25-40" - ". 1,745 185 375 135 380 160 
54 3-40" - " 1,300 235 335 130 210 125 
55 45-54 " - 1,015 275 260 100 150 65 
56 55-64 " - "oo. 515 200 85 45 75 55 
57 65 AND OVER — ET PLUS 380 230 60 id 30 5 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES). 17,865 8,695 2,990 995 2.085 935 
59 15-24 YEARS — ANS. . 25 5 - 5 5 5 
60° 25-340" — ae eee re ee 130 20 20 § 25 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


ENGLISH 
ANGLAIS 


FRENCH OTHER 


AUTRES 


NON UNIVERSITAIRE 


FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


SANS CERTIFICAT. 
DIPLOME OU GRADE 


AVEC CERTIFICAT 


OU DIPLOME No 


14,255 12,460 3,055 15.660 132,795 3,315 33.380 3,020 1 
10,890 10,255 2.615 13,875 104,375 2,716 29,075 2,330 2 
885 1,145 55 755 8,345 240 720 180 3 
3,805 3,660 650 5,555 26,565 705 5,440 510 4 
2,690 2.110 640 3,375 20,375 725 7,400 480 5 
2,050 1,720 720 2,300 21,360 585 7,885 465 6 
985 1.065 340 1,125 15,615 280 4,145 390 7 
475 550 205 765 12,110 200 3,490 305 8 
3,365 2,205 440 1.785 28,420 600 4,300 695 $ 
475 415 15 270 3,150 50 195 55 10 
850 630 80 730 4,825 15 465 85 nN 
365 310 80 215 3,185 100 425 70 12 
360 235 80 205 3,340 130 840 75 13 
395 235 90 160 4,210 85 670 110 14 
915 375 95 205 9,715 120 1,705 310 i5 
10,705 9,590 2,505 12,780 100,355 2.590 27,960 2,115 16 
725 850 35 510 6,755 175 560 130 17 
3,805 3.445 635 5.025 26,120 695 5,270 445 18 
2,695 2,140 635 3,240 20,660 715 7,300 450 19 
2,065 1,665 685 2,220 21,090 555 7,790 455 20 
985 990 335 1,100 15,060 280 4,000 365 21 
435 505 180 685 10,680 170 3,045 270 22 
9,920 8,935 2,385 12,305 92,835 _ 2,360 26,610 1,980 23 
685 785 a 505 6.095 170 530 , 135 24 
3,460 3,190 600 4,780 23,700 635 5.025 405 25 
2,515 1,945 605 3,140 18,930 655 7,015 435 26 
1,930 1,580 665 2,145 19,760 500 7,405 440 27 
920 960 315 1,065 14,230 245 3,790 330 28 
395 480 175 675 10,130 155 2.855 235 29 
9,760 8,755 2.355 12,060 91,385 2,325 26,335 1,945 30 
650 735 30 455 5,880 160 sis 125 31 
3,395 3,15 580 * 4,635 23,255 620 4,945 395 32 
2,500 1,910 595 7 3,115 18,710 650 6.970 420 33 
1,915 1,570 660 2,125 - 19,560 495 7,335 430 34 
910 950 310 1,055 14,000 240 3.750 325 35 
395 470 175 665 9,985 155 2,810 235 36 
155 175 30 250 1,450 30 275 35 37 
35 45 5 45 215 10 15 5 38 
70 75 20 135 440 15 75 15 39 
20 35 10 25 220 - 40 15 40 
15 10 $ 25 205 . 5 65 10 4 
15 5 - 10 225 10 40 5 42 
- 5 - 10 140 - 40 - 43 
215 310 65 300 2,900 85 665 75 4 
10 30 - - 125 5 15 - 45 
100 115 20 135 865 25 95 25 46 
80 80 10 70 605 20 165 5 4 
35 50 10 50 580 25 160 10 48 
20 30 20 30 445 5 125 20 49 
20 10 5 10 285 - 105 10 50 
515 350 50 180 4.625 150 690 65 sl 
25 40 - 5 540 - 20 - 52 
240 140 20 no 1,550 30 150 15 53 
100 10 20 30 1,130 40 125 5 4 
95 40 10 20 755 35 225 5 55 
40 5 - 10 385 25 85 20 56 
15 15 5 - 265 10 85 20 57 
1,150 600 145 300 14,210 215 3,045 390 58 
- - - - 25 - - - 59 


10 15 - 15 120 10 10 - 60 
VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. | 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND. AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE Su) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES | N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(I) 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF | 


9E-10E ANNEE HE ANNEE I2E-13E ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS - ANS... 580 170 ns 45 105 35 
2 45-4 ” _ 1,975 645 LE) 170 310 140 
3 55-64 " - ”. 3,695 1.415 760 320 510 210 
4 65 AND OVER — ET PLUS 11,465 6,440 1,675 450 1110 535 
5 MALE - MASCULIN. 2,870 1,455 445 185 330 120 
6 5 - - - - - 
7 20 5 $ 5 - - 
8 80 15 15 5 10 10 
9 325 90 70 40 50 15 
10 619 235 130 65 90 30 
il 1,830 1.115 230 65 185 65 
12 FEMALE — FEMININ... 14,995 7.235 2,540 815 1,730 815 
13 15-24 YEARS - ANS 25 5 5 5 5 5 
14 g-4 " - " 110 20 20 5 30 15 
15 35-44 " - ". be 495 155 100 35 95 25 
16 45-54 0 " - ". 1,650 555 340 130 265 125 
17 55-64 " - ". 3,085 1175 630 250 as 15 
18 65 AND OVER — ET PLUS 9,635 5,330 1,445 385 920 470 
19 DIVORCED - OIVORCE(E)S : 5,760 1,195 1,285 410 925 500 
20 15-24 YEARS — ANS. 160 20 50 20 15 20 
21 25-34" - ” 1,465 155 315 90 270 150 
22 35-4" - 1,590 250 400 140 240 165 
23 4-54 " -" 1,460 380 310 130 235 95 
24 55-64 ” — ”. 735 260 135 55 120 50 
25 65 AND OVER — ET PLUS... 345 125 90 25 35 25 
26 MALE — MASCULIN. 1,810 410 370 130 280 150 
27 15-24 YEARS - Al 35 5 5 5 5 5 
28 2-34" - ” 340 20 50 25 65 25 
29 3-44" - 490 45 US 45 80 45 
30 45-40 " - 550 170 1S 45 65 4 
31 55-64 ” - 285 115 50 15 50 20 
32 65 AND OVER — ET 15 55 35 - 5 15 
33 FEMALE — FEMININ... 3,955 785 925 340 645 350 
34 15-24 YEARS — ANS. 130 20 45 15 15 15 
35 25-40 " - " 1,130 130 265 70 205 125 
36 35-44 1,100 205 285 100 165 US 
caer 4-4 " - 915 215 190 80 170 45 
38 55-64 " - 7. ve 450 - 145 90 45 70 35 
39 65 AND OVER — ET PLUS... 230 75 50 25 25 10 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
-- 4 UAMAIS MARIE(E)S) 15,655 2,110 2,065 875 3.145 1,355 
41 15-24 YEARS — ANS. 5,120 170 625 405 1,450 605 
42 25-84 " - " 4,585 225 470 175 855 318 
43 35-44" - 1,465 235 235 80 215 120 
44 45-54” 1.345 370 230 70 160 90 
45 55-64 ” 1,360 415 225 70 200 70 
46 65 AND OVER . 1,975 .. 695 275 75 265 185 
4 MALE — MASCULIN... ws - 8,110 1,325 1,070 460 1,605 700 
48 15-24 YEARS — ANS. 2,625 100 310 225 775 310 
49 25-40 " - ” 2,630 145 270 100 495 215 
50 3-44" - 855 185 55 55 125 65 
sl 4-4 " =! 820 300 155 35 70 55 
52 55-64 " — * 620 285 90 35 75 40 
53 65 AND OVER — ET PLUS. 565 310 85 5 65 25 
54 FEMALE — FEMININ... 7,750 780 995 415 1,540 695 
55 15-24 YEARS — ANS. 2,495 65 315 175 670 300 
56 25-40" - ". 1,960 85 205 80 355 110 
57 35-40" - ” 615 4 75 25 95 55 
58 4-4 " - " 530 75 70 35 85 40 
59 55-64 " - ”. 740 130 135 30 130 30 
60 65 AND OVER - ET PLUS 1415 380 190 65 205 165 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 


FRANCAIS NON DECLARE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLÔME NO 


60 2 - 5 425 20 125 5 1 
130 85 25 50 1,480 40 410 4 2 
240 160 35 55 3,000 50 570 g 3 
no 305 80 155 9,165 105 1,930 25 4 
100 90 30 no 2,195 40 585 45 5 

- - - - - - - - 6 

- - - 5 20 - 5 - 7 

10 5 - 10 65 - 15 - - 8 

25 5 10 25 250 10 55 5 9 

25 25 5 15 480 10 100 2% 10 
45 50 20 55 1,375 20 415 % 1 

1,050 505 120 130 12,020 175 2,460 340 12 

- - - - 25 - - - 2B 

5 20 - 5 100 10 5 - 4.4 

50 20 5 15 360 20 Ho 5 15 
105 80 20 30 1,235 30 355 35 16 
220 140 35 45 2515 35 475 55 17 
665 255 65 95 7,790 85 1515 25 18 
550 415 85 270 4,880 170 625 85 19 

20 - - 10 140 5 15 5 20 
210 170 20 95 1,325 30 85 2 2 
160 120 35 75 1,375 50 145 20 2 
110 10 20 0 1.140 65 245 15 23 

40 50 5 10 625 25 80 15 24 

20 15 5 10 280 5 60 - 28 
120 75 50 120 1,450 60 270 326 

5 5 - 5 30 5 - - 2 

45 55 10 40 305 5 20 6 2B 
35 45 20 55 410 15 55 15 2 
25 40 15 25 395 25 125 - 9 

10 25 - 5 230 15 35 5 3 

- 5 - - 75 5 35 - 2 
430 300 35 150 3,430 lo 360 50 «3 

10 - - 10 110 - 10 5 34 
165 110 5 55 1.020 30 70 10 35 
120 80 10 20 965 35 85 10 36 
90 65 10 45 745 40 120 15 37 
30 25 5 5 395 5 40 10 3% 
2 15 5 10 200 - 5 5 39 

1,845 1.800 320 2,305 13,350 335 1,145 40. 40 
620 705 35 510 4,580 105 340 95 41 
635 665 80 1,155 3,830 85 550 25 42 
140 135 45 250 1,100 45 250 70 43 
100 95 65 160 985 50 285 2% 4 
115 95 55 110 1.145 10 160 40 45 
230 100 30 120 1,700 35 160 75 46 
620 930 120 1,285 6,45 210 1,225 235 4 
210 375 25 295 2315 70 195 50 8 
265 380 35 735 2,120 50 375 8g 

60 65 10 125 590 35 190 35 50 
45 55 25 75 575 25 200 10 SI 
15 40 10 2 465 5 130 15 5 
20 20 5 30 385 15 125 ' 4 53 

1,225 870 205 1.020 6,905 130 520 ' 195 54 
410 335 15 215 2,265 35 145 45 55 
370 290 40 425 1710 30 75 45 56 

80 75 35 125 510 10 60 3 9 
55 40 40 90 415 25 80 1 5% 
100 55 50 85 685 5 30 20 59 
210 80 20 95 1315 20 35 40 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(1) 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 


12E-ISE ANNEE 


NON-UNIVERSITY 
LIE ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


KITCHENER, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES 87,880 23.865 15,275 4,940 11,995 6,120 
2 MALE — MASCULIN... . 71,175 18,435 12,565 3,945 9,755 5,175 
3 15-24 YEARS - ANS. 7,075 420 1,470 585 1,500 590 
4 5-34 " = " 19,920 2,445 3.315 960 3,095 1,555 
5 3-44" - 14,580 3,540 2,740 835 1,805 1,145 
6 45-54 " - 13,405 4.380 2.615 760 1,610 915 
7 55-64 ” - ”. 8,690 3.200 1,520 570 1,155 600 
8 65 AND OVER — ET 7,500 445 900 235 595 380 
9 FEMALE — FEMININ ...... 16,710 5,430 2,710 995 2235 945 
10 15-24 YEARS — ANS. 2,545 55 385 210 595 170 
il 3-34" - " 2,785 225 490 175 405 175 
12 36-440" = 1,600 290 gs 105 210 130 
13 45-54  " = 1,965 660 390 160 285 110 
14 55-64 " - ”. 2,460 1,040 405 165 270 135 
15 65 AND OVER — ET PLUS 5,350 3,160 620 175 465 235 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2). 67,840 17.615 12,440 3.865 9,325 4,965 
17 15-24 YEARS — ANS. 5,665 370 1,345 500 1,195 465 
18 2-34" - " 19,295 2.495 3,385 995 3,045 1,480 
19 H-4 0" = 14,540 3,510 2,800 840 1,810 1,160 
20 4-54" - 13,320 4,330 2,605 765 1,610 900 
21 55-64 ” — ”. ru , 8,500 3,125 1,505 555 1,120 600 
22 65 AND OVER - ET PLUS 6,515 3,790 800 215 545 360 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON.. 63.395 16,535 11,385 3.565 8,740 4,680 
24 15-24 YEARS - ANS. 5,275 345 1,175 460 1,120 450 
25 25-84 0 " - ”". 17,890 2315 3,050 905 2,820 1,375 
26 ce - 7, 13,600 3.325 2,525 770 1,710 1,085 
27 45-54 7  - ". ce ere 12,485 4,060 2,450 710 1,500 860 
28 35-64" - " cee 8,035 2,930 1,420 515 1,085 565 
29 65 AND OVER — ET PLUS .. 6,115 3,555 760 205 510 340 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 62,405 16,345 11,255 3,510 8,575 4,605 
31 15-24 YEARS ~ ANS .. 5,035 335 1.155 445 1,065 420 
32 25-48 0 " - ”" 17,550 2,285 3,015 890 2,765 1,365 
33 35-40 " — 13,495 3,315 2,500 765 1,695 1,080 
34 4-54" ~ 12,365 4,030 2,430 695 1,475 845 
35 55-64 " — ". 7,935 2,880 1,405 510 1,070 560 
36 65 AND OVER — ET PLUS 6,025 3,495 750 205 500 335 
37 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ 990 190 130 50 165 75 
38 15-24 YEARS — ANS. 240 5 15 15 55 25 
39 25-40 " - " 335 30 40 15 50 15 
4 35-4 " - 105 10 5 5 15 10 
4l 45-40 " - 115 35 . 8 15 25 15 
42 55-64" — ”. cu 105 50 20 - 15 5 
43 65 AND OVER — ET PLUS 90 55 5 - 10 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2) 1.890 . 475 380 90 200 125 
45 15-24 YEARS — ANS. 90 5 20 - 10 10 
46 3-340" - " 620 85 120 25 70 45 
47 B-4 0" = 425 95 120 25 40 25 
48 6-4 " - ”. 355 ~ 10 10 20 35 20 
49 55-64 " - " 190 80 30 15 5 10 
50 65 AND OVER — ET PLUS..... 205 115 15 5 20 10 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
51 SEULEMENT A LA MAISON(2).. 2.560 605 675 215 385 160 
52 15-24 YEARS — ANS. 300 20 145 35 55 5 
53 25-384 0 " — ". : 785 : 95 215 65 160 55 
54 3-440" - ”. 515 90 155 4 65 40 
55 45-540" - ".… : 480 160 85 35 70 25 
56 35-64 " - "… 270 5 50 25 15 25 
57 65 AND OVER — ET PLUS .. 200 125 30 5 15 5 
58 WIDOWED - VEUFS (YEUVES) 8.205 4,455 1,130 Qs 805 330 
59 15-24 YEARS — ANS. . 10 $ 5 - 5 - 
60 25-340" - 7... 85 5 20 5 15 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT. 1976 


{BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME No 


7,620 7,425 1,385 9.260 67,690 1,635 17,135 1,425 1 
6,040 6.085 1,165 8,015 53,970 1,360 14,765 1,075 2 
530 1,360 70 565 6.170 185 640 80 3 
2,290 2,345 295 3,625 15,885 500 3.275 265 4 
1,455 995 300 1,760 10,355 265 3.750 210 5. 
995 773 300 1,060 5,600 235 3,380 190 6 
500 405 125 620 6,710 105 1.710 170 7 
270 200 80 390 5,265 . 70 2.005 160 8 
1,585 1,340 220 1,245 13,720 270 2,375 345 9 
320 465 25 315 2,320 45 145 35 10 
350 365 35 560 2,460 75 210 35 il 
175 HS 25 140 1,320 30 220 25 12 
125 110 25 95 1,540 50 330 40 13 
215 110 50 65 1,970 40 410 40 14 
400 175 60 65 4,105 20 1,055 165 15 
5,835 5,370 1,095 7,330 51,500 1310 14.075 955 16 
455 890 55 405 4,955 130 525 55 17 
2,195 2,155 275 3,270 15,465 500 3,080 255 18 
1,435 985 255 1,705 10,380 270 3,695 195 19 
1,000 790 290 1,025 9,530 240 3,360 190 20 
510 395 NS 575 6,575 100 1.675 150 al 
235 155 60 350 4,590 65 1,740 115 22 
5,435 5.009 1,055 6,995 47,910 1,205 13,410 870 2 
430 855 55 395 4,590 130 505 50 24 
2.060 1,995 265 3,105 14,245 460 2,955 220 25 
1,345 930 290 1,630 9,625 250 3,535 185 26 
925 710 285 980 8,935 200 3,185 165 27 
475 370 105 560 6.220 90 1,585 135 28 
210 150 60 330 4,290 70 1,645 105 23 
5,365 4,870 1,045 6.835 47.015 1,175 © 13.250 860 30 
405 800 50 - 350 4,385 120 475 55 31 
2,025 1,940 265 3,005 13,970 445 2,920 » 25  -22 
1,335 910 285 1,620 9,540 255 3,515 185 33 
925 700 285 975 8,845 200 3,155 165 34 
470 370 110 560 6,140 90 1,565 135 35 
210 145 55 330 4.230 65 1,620 - 105, 36 
15 130 10 160 795 30 155 5 37 
25 45 - 45 210 5 25 - 38 
30 50 5 95 275 20 35 5 39 

10 20 5 15 80 - 20 - 40 

5 10 - 5 85 5 30 - 4l 

5 5 - - 85 - 20 - 42 

- 5 $ 5 65 - 25 - 43 
145 215 20 235 1.445 45 355 4 #4 
10 20 5 10 75 5 10 - 45 
60 95 5 120 505 20 80 20 46 
30 35 5 50 335 - 85 5 4 
25 40 - 35 245 15 90 10 48 
10 20 5 5 150 5 30 5 49 

15 5 - 15 140 - 55 5 50 
250 155 15 105 2.149 65 310 45 5} 
15 15 - 10 290 - 10 - 52 
80 70 - 50 715 20 45 10 53 
60 25 - 25 425 10 80 5 4 
50 30 5 15 350 30 85 15 55 
30 5 5 10 205 10 55 5 56 
20 - 5 - 155 - 40 5 57 
M5 280 85 145 6,260 70 1,630 245 58 
- - - - 15 - - - 59 

15 5 - 10 65 5 10 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD NON—UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 
SE10E ANNEE IE ANNEE 12E-13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ OIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... 270 80 60 10 40 15 
2 45-40" — ". 850 320 WS 85 125 35 
3 55-64 " = ". 1,775 795 290 155 195 80 
4 65 AND OVER — ET PLUS 5,215 3,255 575 170 430 185 
5 MALE — MASCULIN 1,380 765 160 75 120 50 
6 15-24 YEARS — AN , - - - - - - 
7 23-40 - ". 20 - - - - 5 
8 3-44" - " 35 5 15 - - 5 
9 4-4" - " 145 45 25 20 25 10 
10 55-64 ” - ”.… 230 85 40 30 25 10 
il 65 AND OVER — ET PLUS 45 630 85 30 65 15 
12 FEMALE — FEMININ. 6,825 3.690 970 355 685 280 
13 15-24 YEARS — Al 10 5 5 - - - 
14 25-84 "7 - " 65 5 20 10 10 15 
15 3-4 " - " 240 75 50 15 40 10 
16 4-4 " " 705 270 150 70 100 25 
17 55-64 ” 1,545 705 255 125 160 65 
18 65 AND 0 4,265 2,625 490 140 370 165 
19 DIVORCED - BIVORCE(E)S 2,550 550 555 165 335 210 
20 15-24 YEARS — ANS 80 5 25 5 15 5 
21 25-34 " - ”" 750 70 190 55 105 55 
22 35-44" = 710 ns 170 50 80 70 
23 45-54  " — 625 185 1S 35 90 55 
24 55-64" = 255 80 25 10 30 25 
25 65 AND OVER — ET PLUS 130 85 25 5 10 - 
26 MALE — MASCULIN. 815 180 150 35 140 65 
27 15-24 YEARS - Al 20 - 5 - 5 - 
28 25-H ” - 220 20 55 10 50 20 
29 35-44 - 220 35 35 15 30 15 
30 45-54 - 220 70 40 10 40 10 
31 55-64 " - ” 100 35 15 5 20 5 
32 65 AND OVER - ET 30 15 10 - - - 
33 FEMALE — FEMININ. 1,740 375 400 130 190 150 
34 15-24 YEARS - ANS 60 10° 25 5 10 - 
35 5-34" = ".… enr 530 55 135 50 60 40 
36 3-4" - " . 490 80 140 35 50 50 
37 45-54 0 " - " 405 115 80 30 50 45 
38 55-64" - " 150 45 10 5 10 15 
39 65 AND OVER - ET PLUS 105 70 15 10 10 - 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIECE)S) ooo eee reneneeereereetenrs 9,295 1,250 1,145 430 1,535 620 
4) 15-24 YEARS — ANS 3,865 i) 475 290 885 290 
42 2-34" - " 2,575 105 220 70 335 165 
43 3-440" - 660 125 1S 40 80 30 
4 4-5" - " ve 580 205 110 35 70 30 
4 55-64" - " ve 620 245 105 20 90 30 
46 65 AND OVER - ET PLUS 990 475 125 15 75 75 
4 MALE — MASCULIN... 4,695 675 615 235 725 330 
48 15-24 YEARS - ANS... 1,930 70 285 135 ais 150 
49 25-34 0" - " 1,510 60 130 4 205 120 
50 35-40 " - " 405 90 70 30 45 15 
51 4-4 " - ” 320 135 55 20 25 25 
52 55-64 " - ” 230 120 35 10 25 5 
53 65 AND OVER - ET 300 195 45 - 15 10 
54 FEMALE — FEMININ 4,595 575 530 240 805 285 
a) 15-24 YEARS - ANS 1,930 20 190 155 475 135 
56 2-3 " - ".… 1,065 45 90 30 130 45 
57 3-44" - ” 255 30 45 10 40 10 
58 4-4 " - ” 260 75 55 15 40 5 
59 55-64 " - "2, 390 120 70 10 65 25 
60 65 AND OVER — ET PLUS ... 685 285 80 15 60 60 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET : 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH - FRENCH OTHER 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


- ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 
WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE OÙ DIPLOME NO 


30 20 5 10 210 5 56 5 ot 
45 25 10 25 675 10 145 15 2 
125 65 35 40 1405 30 300 4 3 
330 165 40 60 3,880 25 1,120 185 4 
70 55 35 50 980 5 330 60 5 

- - - - - - - - 6 
5 - - 10 20 - 5 - 7 
- 5 - - 25 - 10 - 8 
10 - 10 10 NS - 5 5 9 
10 5 10 20 155 5 55 15 10 
35 40 20 25 660 5 240 40 it 
415 225 50 90 5,285 65 1,290 185 12 
- ~ - - 15 - - - 2B 
5 - - 5 50 5 10 - 
5 15 - 5 180 5 50 5 15 
5 35 - 20 565 10 15 10 16 
15 55 25 30 1,250 30 240 5 1 
295 130 15 35 3225 20 880 45 18 
230 295 40 170 2,110 35 355 40 19 
- 10 5 ~ 75 ~- - - 20 
90 115 5 55 670 - 70 10 21 
85 75 15 55 600 10 90 1) 2 
35 55 - 40 485 25 100 15 23 
25 35 15 15 185 - 60 5 24 
- 5 - - 90 - 35 5 25 
75 95 5 65 640 10 150 5 6 
- 5 - - 20 - - - a 
20 30 - 20 180 - 40 5 2% 
30 30 10 a 180 - 40 - 2 
20 20 - 15 175 10 40 - 30 
5 10 - 5 5 - 25 31 
- - - - 15 - 10 - 2 
160 205 35 105 1470 % 210 4 3 
- 5 - 5 55 - 5 - 34 
65 90 5 35 490 - 30 5 3 
50 50 10 25 425 10 50 10 3% 
20 35 5 30 315 10 65 15, 7 
20 20 5 10 110 - 40 5 3B 
- 5 - - 5 - 25 5 39 
1.020 1,475 165 1.610 7,825 210 1,075 180 40 
390 925 45 470 3,450 100 260 55 Al 
340 435 50 850 2.135 75 330 3% 4 
90 35 5 140 485 10 135 3 4 
45 20 15 60 445 15 105 2 4 
50 20 10 55 510 15 85 20 4 
100 45 40 45 805 - 170 2% 4 
390 850 55 825 3,790 125 675 105 47 
115 530 15 205 1,690 60 155 2% 4 
175 215 25 475 1210 40 235 2% 49 
60 15 - 70 25 5 105 15 50 
2 10 - 5 s 220 10 70 15 5! 
5 - - 30 185 5 30 1082 
15 10 5 20 210 - 75: 15  ,8 
630 625 110 785 4,030 90 400 735 54 
25 395 2% 265 1,760 40 105 3% 5 
165 160 20 375 925 30 %5 10 5 
35 15 10 70 210 5 30 10 5 
20 5 10 30 220 5 30 5 58 
45 20 10 20 325 10 55 10 59 
90 35 3 25 590 - 90 10 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADE 11 NON-UNIVERSITY 


11E ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


LONDON, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 BES CHEFS DE MENAGES PRIVES............................... 91,770 17,775 15,375 5,435 15,535 7,440 
2 MALE — MASCULIN 69,525 13,185 11,945 4,240 11,990 3,510 
3 15-24 YEARS — ANS 6.650 185 945 510 1,535 670 
4 2-34 " -” 17,845 1,160 2,370 $05 3,370 1,470 
5 B-4 - ". 13,825 2,190 2,605 895 2,405 1,105 
6 45-40 -" 13,410 3,185 2,715 990 2,025 1,000 
7 55-64 " — "… 9.975 2,835 2,095 640 1,640 795 
8 65 AND OVER - ET PLUS... 7,825 3,625 1,210 305 1,010 460 
9 FEMALE — FEMININ 22.245 4,585 3,435 1,185 3,545 1,930 
10 15-24 YEARS - ANS 3,565 60 350 140 835 345 
11 3-340" - " 4,075 200 470 185 730 320 
12 3-44" - = . …. 2,230 265 420 190 430 210 
13 45-54" — "… ve 2,535 475 485 160 450 205 
4 55-64" - ".… . 3,205 745 640 220 415 355 
15 65 AND OVER - ET PLUS 6.640 2,845 1,075 290 680 495 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2)... 66,405 12,375 12,845 4,245 11,555 5,285 
7 “15-24 YEARS — ANS 4,990 160 850 420 1,200 470 
18 5-34 " - " 17,280 4215 2,475 925 3,300 1,430 
19 35-40 " - 14,075 2.175 2,660 940 2,490 1,145 
20 45-54  " - 13,505 3,135 2,755 1,015 2,075 1.015 
21 55-64 "OL 9,735 2,715 2,025 640 1,560 785 
22 65 AND OVER — ET PLUS 6,825 2,975 1,080 295 930 435 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON... 60,865 11,345 10,775 3.800 10,560 4.835 
24 15-24 YEARS — ANS 4470 135 720 375 1,070 425 
25 25-40" - ".… 15,680 1,095 2,160 825 2,990 1,290 
26 35-44" = 12,910 2,000 2.445 825 2,235 1,035 
2 45-54 " - " 12,435 2.885 2,525 910 1.895 950 
28 55-64 0 " — "… 9,035 2,500 1,895 590 1,490 725 
23 65 AND OVER - ET PLUS... 6,340 2,730 1,015 275 875 400 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN .. 59,700 11,210 10,620 3,735 10,365 4,725 
31 15-24 YEARS — ANS 4.270 140 690 365 1,025 415 
32 25-34 " - ”" 15,315 1,085 2,145 805 2,930 1,255 
3 . 35-44 "= ” ve 12,720 1,985 2415 820 2,215 1,010 
34 45-54" - " vee ae 12,275 2,855 2,495 500 1.860 940 
35 55-64 7 - "...... 8,890 2,455 1,880 575 1,475 705 
36 65 AND OVER — ET PLUS... 6,235 2,700 995 265 865 395 
37 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ .... 1.160 135 155 65 195 110 
38 15-24 YEARS — ANS 200 - 30 10 50 15 
39 25-34 " =” 370 10 20 20 50 40 
40 35-40 " - 190 15 35 5 20 20 
al 45-48 " -" _ eee ee 160 30 35 10 35 5 
42 55-64" - ” eur a 145 45 15 15 15 20 
43 65 AND OVER — ET PLUS 105 35 20 10 - 20 10 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2)... 2.125 495 | 370 180 330 165 
45 15-24 YEARS - ANS 145 10 35 15 35 5 
46 2-34" = 560 35 > 95 45 105 55 
4 35-44 " = eue = 445 90 65 35 85 50 
48 4-4  — ". u ais 110 90 40 55 20 
49 55-64 " - ". 320 NS 50 35 35 as 
50 65 AND OVER — ET PLUS 245 140 35 10 20 10 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2)... 3,420 535 700 260 665 290 
52 15-24 YEARS — ANS... . 370 . 15 90 30 100 40 
53 2-3" - " 1,035 85 215 60 205 85 
4 35-44 "= 730 90 150 85 170 60 
55 45-54  " 660 145 140 65 125 50 
56 55-64 ” - " 380 105 80 20 35 30 
57 65 AND OVER - ET PLUS ...... 235 105 25 5 30 20 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) .... 9,630 3,825 1,770 415 1,215 705 
59 15-24 YEARS — ANS 20 5 10 - - - 
60 25-40 " - " 85 10 20 10 15 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


FRANCAIS AUTRES NON DECLARE 


WITH CERTIFICATE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME NO 


8,630 8,335 1,465 11,790 77,400 1.260 10,895 2,215 1 
5,680 6,110 1,130 9,735 57,545 925 9,375 1,685 2 
655 1,165 85 895 5,985 95 370 195 3 
2,090 2,120 310 4,045 14,935 280 2,265 360 4 
1,250 1,085 225 2,065 10,965 180 2.430 250 5 
870 00 235 1,490 10,645 210 2,230 325 6 
580 500 160 725 8,435 95 1,200 250 7 
235 340 115 520 6.575 60 885 305 8 
2,950 2,230 335 2,055 19,860 335 1,525 530 9 
665 670 30 470 3,330 55 Hs - 70 10 
690 610 55 815 3,625 65 300 85 ll 
235 225 45 215 1,960 55 205 20 12 
235 215 85 230 2.195 50 245 40 13 
400 240 45 140 2815 55 255 . 80 14 
715 275 75 185 5,945 55 410 235 15 
5,660 5,545 1,100 8,795 55,025 870 9,090 1,430 16 
555 720 65 545 4,585 55 245 105 17 
2,095 1,950 295 3,590 14,510 275 2.195 295 18 
1.270 1,145 225 2,025 11,215 190 . 2,40 230 19 
895 905 250 1,460 10,780 210 2,205 315 20 
610 520 165 715 8,220 85 1.195 240 21 
230 310 95 470 5.720 50 810 245 22 
5,155 4,975 1,025 8,390 59.210 770 8,560 1.320 23 
495 650 55 535 4.085 4 240 100 24 
1,905 1,725 270 3,415 13,075 255 2,085 265 25 
1175 1.040 215 1,940 10,190 180 2.320 215 26 
840 820 225 1,380 9,890 180 2,080 295 27 
550 455 160 _ 670 7,635 70 . 1.105 225 28 
195 290 95 450 5,340 40 735 _ 220 29 
5,030 4,835 1,005 8,170 49,200 745 8,450 1,300 30 
455 610 50 520 3,890 40 230 100 31 
1,860 1,695 260 3,275 12,765 245 2,050 260 3 
1,155 1,005 210 1,895 10,035 170 2,295 210 33 
830 800 225 1.370 9,750 180 2,055 290 34 
530 445 160 665 7,515 70 1,090 215 35 
195 280 95 450 5,245 40 730 220 36 
130 135 20 225 . 2010 20 115 15 37 
40 40 - 20 195 , - 5 - 38 
40 35 I 140 310 10 : 40 10 39 
5 30 5 45 155 10 | 30 - - 40 
10 15 5 15 130 - 25 - 4) 
15 10 - 5 120 T - 15 10 42 
5 5 5 5 100 - 5 - 43 
140 205 20 220 1.765 4 250 70 44 
10 25 5 5 135 5 5 - 45 
60 80 “10 90 495 5 . 4 15 4 
30 35 5 50 365 5 60 5 4 
20 45 - 40 325 5 60 15 48 
20 15 - 25 260 10 35 10 49 
10 10 - 10 185 5 45 10 50 
360 370 55 185 3,045 65 215 35 51 
50 40 5 5 360 5 5 - 52 
130 145 20 85 940 15 70 15 53 
65 ib) - 35 665 “10 55 - 4 
45 4 25 : 35 570 25 65 5 55 
40 45 10 20 320 - 5 50 5 56 
25 20 - 5 190 5 30 10 57 
840 425 95 280 8.450 120 145 315 58 
- 10 - - 15 - 5 - 59 
- 10 - 5 65 5 20 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6, 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


QE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
HE ANNEE I2E-13E ANNEE 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9€ ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS - ANS... 325 55 65 35 65 20 
2 4-5 " - ”" 890 230 180 55 185 60 
3 55-64 " - ".… 2,150 585 500 145 310 210 
4 65 AND OVER — ET PLUS... 6,165 2,940 995 235 640 400 
5 MALE — MASCULIN 1.430 675 235 30 210 70 
6 15-24 YEARS — ANS 5 - - - - - 
7 25-34" - " 5 - 5 - - - 
8 3-4 — "… . 40 10 : 5 - 10 - 
9 4-4" - " 135 40 35 15 30 5 
10 55-64 ” we 320 110 65 5 70 30 
nl 65 AND OVER - ET PLUS 925 515 130 20 100 40 
12 FEMALE - FEMININ... 8,200 3,150 1,530 440 1,000 640 
13 15-24 YEARS, — ANS 15 5 10 - - - 
14 25-84 0 " - " 75 10 20 5 15 15 
15 35-40  - ”" 285 45 60 30 50 20 
16 45-54" - " 755 195 155 45 155 60 
7 55-64 " =", 1,830 470 430 140 240 185 
18 65 AND OVER — ET PLUS 5,235 2,425 865 215 540 365 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 3,590 565 685 220 560 355 
20 15-24 YEARS — ANS 105 10 35 5 25 10 
21 25-38 0 " -" 1,015 70 155 70 200 80 
22 35-44" = 905 100 195 75 160 100 
23 45-54 " - 820 140 160 40 110 75 
24 55-64 ” - ".… 525 145 105 25 50 55 
25 65 AND OVER - ET PLUS 235 no 25 5 15 25 
26 MALE - MASCULIN 1,085 215 215 65 150 85 
27 15-24 YEARS — ANS 15 - 5 - 5 - 
28 25-W 0 " - " 290 15 40 10 55 10 
29 35-44 "= 275 35 70 20 40 25 
30 45-54 ” - 275 70 45 25 30 25 
31 55-64 " - ". 150 50 45 5 20 20 
32 65 AND OVER - ET PLUS 80 45 5 = 5 5 
33 FEMALE — FEMININ. 2,505 355 470 150 410 270 
34 15-24 YEARS — Al 90 5 5 - 20 10 
35 2-34" ~ " 75 55 ns 55 145 65 
36 35-4 ” 625 65 125 55 125 75 
37 4-34" 545 70 120 15 80 50 
38 55-64 ” 370 95 70 20 30 35 
39 65 AND OVER 155 60 20 5 15 20 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 12,145 1,005 1,075 500 2,205 1,090 
ai 15-24 YEARS — ANS 5,105 80 405 225 1.145 530 
42 6-30" - ". 3,540 75 190 35 595 265 
43 3-44 - ". ve 755 125 100 35 125 4 
44 45-540" - M 730 140 95 40 No 55 
45 55-64 " — ". 18 135 105 50 135 100 
46 65 AND OVER — ET PLUS... 1,240 450 180 65 100 90 
4 MALE — MASCULIN 5,180 595 505 230 930 465 
4 15-24 YEARS — ANS 2.220 45 205 125 475 250 
49 2-34 " = " 1,665 30 90 40 275 150 
50 35-40 " = 350 70 50 20 65 20 
sl 4-4 " -" 315 110 45 15 45 15 
52 55-64" - ". 300 .. HS 65 20 4 20 
53 65 AND OVER - ET PLUS 335 225 40 5 25 1 
54 FEMALE — FEMININ... 6,960 410 ~ 570 270 1,275 625 
55 15-24 YEARS — ANS _ 2,880 35 200 95 670 280 
56 25-84 0 " - " 1,870 45 Es 45 315 US 
57 35-40 " -” 400 50 50 20 65 30 
58 45-4 " - 420 35 4 25 60 35 
59 55-64 " = ". 430 25 45 35 95 85 
60 65 AND OVER - ET 910 215. 135 60 75 85 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT. 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


AUTRES 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME 


45 20 15 15 280 - 40 5 
55 55 15 40 750 20 105 15 
195 Hs 15 70 1,865 4 175 65 
5 215 50 145 5,480 50 410 230 
50 70 20 70 1,235 15 120 55 
- 5 - - - - 5 _ 
- 5 - 5 5 - 5 - 
10 5 - 5 40 - 5 - 
- 5 - - 95 5 25 5 
15 10 - 15 270 - 30 15 
25 40 15 50 830 5 55 35 
785 360 75 210 7,215 105 620 260 
- 5 - - 15 - - - 
5 5 - 5 55 5 15 - 
30 15 10 10 245 - 35 5 
50 50 15 40 + 650 10 80 LE] 
180 105 15 65 4,590 45 145 50 
520 175 35 90 4,650 40 350 190 
425 415 55 305 3,180 60 285 70 
10 10 - 5 100 - - 5 
160 155 15 H5 920 10 65 15 
90 85 10 75 820 20 55 5 
80 105 15 80 690 20 . 90 15 
65 50 - 15 460 5 40 10 
15 10 5 15 185 - 30 20 
85 130 20 125 915 15 115 40 
- ~ _ _ 15 - _ _ 
40 60 10 50 260 - 15 10 
20 25 - 40 255 - 20 5 
15 25 30 215 10 45 10 
5 15 - 5 125 15 - 
- 10 5 10 45 - 15 15 
345 280 35 185 2,265 45 170 25 
10 10 - - 85 - - - 
120 95 5 70 660 10 50 5 
70 60 10 40 570 20 30 5 
65 80 10 55 470 10 45 5 
65 40 - 10 335 5 25 5 
15 - 5 10 135 - 15 5 
1,705 1,945 215 2,410 10,755 210 780 405 
755 1,090 55 815 4,620 95 230 160 
520 615 60 4,150 3,065 60 280 135 
85 50 20 165 605 20 100 25 
75 50 35 130 615 10 80 25 
105 58 20 65 700 10 45 20 
160 75 40 80 1,145 10 4 4 
375 860 70 1,155 4,420 115 435 210 
185 525 30 375 1,950 45 125 90 
125 285 35 635 1,410 35 150 75 
30 15 - 75 280 10 50 15 
10 25 5 45 250 15 50 10 
10 15 - 20 260 5 20 5 
10 5 5 10 270 § 35 15 
1.330 1,080 150 1,255 6,330 95 345 190 
570 570 25 445 2,670 45 105 . 70 
400 330 25 515 1,655 30 130 60 
50 35 20 90 330 10 55 15 
65 30 30 90 370 5 30 20 
95 40 20 45 440 5 25 10 
150 80 35 75 870 - 10 25 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


SE10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT HE ANNEE RE-GE ANNEE 


LA 9E ANNEE(1) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


MONTREAL. QUE.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLG HEADS - TOTAL . 
DES CHEFS DE MENAGES PRIVES............................... 924,650 306,220 142,100 74,890 70,090 61,860 


MALE — MASCULIN... ..... 719,085 226,375 111,715 58,340 53,935 50,765 
15-24 YEARS — ANS 50,365 3,480 8,375 8,225 7,035 5.175 
25-34 " - " 191,175 27,515 28,205 22,350 14,295 16,640 
35-44 " = 159,635 48,315 28,065 10,255 11,165 11,440 
4-4" - 146,565 56,970 25,125 8,750 10,180 9,400 
58-64 " - "… 99,760 47,985 13,705 5,740 6,615 §,480 
65 AND OVER — ET PLUS 71,580 42,105 8.240 3,025 4,640 2,620 

FEMALE — FEMININ... 205,570 79,850 30,980 16,550 16,155 11,190 
15-24 YEARS ~ ANS 17,980 1,150 2,205 2,745 2,815 1,410 
25-34 " - ” ee a 36,685 4,760 4,940 4,390 3,455 2,640 
3-4 0" = " ve 28,830 8,495 5,360 2,375 2,225 1,800 
4-4 0" - 33,035 13,790 6,045 2,520 2,150 1,880 
55-64 " - ” 35,535 18,930 5,330 1,905 2,055 1,670 
65 AND OVER - ET PLUS 53,495 32,715 7,100 2.615 3.460 1,705 

MARRIED(2) ~ MARIE(E)S(2) … 676,335 217,765 107,750 55,390 50,075 47,390 
15-24 YEARS - ANS 38,840 2,930 6,885 6,685 5,565 3,915 
25-40" - ". 178,295 27,145 27,350 21.430 13,255 15,800 
35-44 "= 156,825 48.605 28,090 10,080 10,795 11,355 
4-54" - ". 144,080 56,585 24,825 8,850 10,015 9.270 
55-64 " 95,565 46.015 13,300 5,540 6,345 5215 

62,725 36.490 7,295 2,805 4,100 2,435 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 

ET EPOUSE A LA MAISON... 629,015 198.295 89.765 51.665 46,760 45,375 
15-24 YEARS ~ ANS 37,300 2,700 6,580 6,335 5,390 3,820 
25-384 " - ” 168,055 25,155 25,440 20,160 12,395 15,050 
35-44" = 145,450 44,545 25,750 9,250 9,960 10,695 
45-34" - . 132,130 50,875 22,790 8.035 9,295 8,600 
55-64 7 — ce ere en 88,005 41,530 12,375 5,250 5,885 4,945 
65 AND OVER - ET PLUS. eu 58,070 33,495 6.820 2,640 3,840 2,270 

MALE HEAD — CHEF MASCULIN. 617.830 195,595 98,185 50.690 45,555 44,740 
15-24 YEARS — ANS... dune snrenecee 34,930 2,575 6.285 6,040 4,920 3,660 
2-34" - " ae 164,350 24,785 25,005 19,780 12,075 14,850 
35-44" = ve 143,765 44,005 25.405 9,130 9,825 10.600 
45-54 " - 130,645 50,285 22,540 7,940 9.170 8,505 
55-64 " - ". 86,820 40,930 12,220 5,190 5,785 4,885 
65 AND OVER - ET PLUS 57,330 33,020 6,735 2,610 3,780 2,240 

FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 11190 . 2,695 1,580 975 1,200 630 
15-24 YEARS — ANS... 2,375 130 305 290 470 155 
25-34” . 3,710 365 440 380 320 205 
35-44" 1,690 545 345 15 130 95 
45-4 ” 1,485 585 250 95 130 $0 
55-64” 1,190 600 160 60 100 60 
65 AND OVER 740 475 85 35 60 30 

HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 

SEULEMENT A LA MAISON{2)... 17,505 6.885 2,565 1,150 1,205 1,015 
15-24 YEARS — ANS an 395 35 65 95 35 25 
25-40" - ". a ve 3.345 480 545 355 245 265 
3-44" =" 3,975 1,225 710 275 315 230 
45-54 " - 4,340 1,910 680 245 290 285 
55-64 " — ". ue 3,145 . 1,760 345 MS 200 150 
65 AND OVER ~ ET PLUS... eee - 2,300 1,470 ‘220 65 120 70 

WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 

SEULEMENT A LA MAISON(2)... 29.815 12,585 5,415 2.575 2.10 1,600 
15-24 YEARS - ANS 1,140 190 235 260 140 75 
25-34” . 6,895 1,510 1,365 920 610 475 
3-440" = 7,400 2.835 1.630 555 530 430 
45-54" — " 7,615 3,805 1,355 565 430 390 
55-64 " - ".. 4,415 2.720 570 5 255 125 
65 AND OVER - ET PLUS 2,355 1.525 255 100 145 100 

WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 90,815 53,840 13,585 4,700 5,420 3,190 
15-24 YEARS - ANS... ve 110 35 15 10 20 15 
25-40 7 - ne ve 1.155 290 260 150 95 60 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL. LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES: DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


54,520 91,810 24,745 97,805 202,690 590,490 103,925 27,550 1 
40,605 72,835 19,700 84,805 150,820 455,475 90,760 22,030 2 
3,600 10,230 870 3,370 8,905 36,765 2,970 1,725 3 
15,755 26,490 6,535 33,385 37,465 128,305 19,560 5,845 4 
9,655 14,725 4,950 21,065 29,985 101,215 24,630 3,800 5 
6,495 11,180 3.910 14,545 30,440 90,540 21,880 3,705 6 
3,510 6,530 2.135 8,055 24,890 59,385 11,830 3,650 7 
1,595 3,680 1,295 4,380 19,135 39,255 9,890 3,295 8 
13,915 18,975 5,040 13.005 51,865 135,015 13,165 5,520 9 
1,705 4,105 315 1,520 4,855 11,995 720 415 10 
3,755 5,730 1,365 5,660 9,275 24,875 1,630 905 n 
2,260 2,940 985 2,390 6,265 20,295 1,670 605 12 
1.980 2,315 830 1,520 7,380 22,665 2,300 685 3 
1,965 1,850 755 1,070 8,555 23,565 2,405 1,010 4 
2,250 2,030 790 835 15.535 31,620 4,435 1,910 15 
38.870 65,235 18,255 75,005 139,225 432,585 85,065 19,455 16 
2,800 7,090 580 2,390 * 6,140 29,535 1,955 1,210 y 
14,965 23,785 5,895 28.670 33.690 122,135 17.435 5,045 18 
9,580 14,180 4,760 19,380 29,135 100,190 23,975 3,520 19 
6.525 10,805 3,785 13,425 29,815 89,505 21,395 3,370 20 
3,565 6,165 2,085 7,335 23,830 56.915 11,420 3,400 21 
1,435 3.215 1,145 3,805 16,620 34,305 8,890 2,910 22 
36,525 61,480 17,160 71,895 129,325 399,720 81,850 18,115 23 
2,715 6.855 555 2,350 5,725 28,525 1,880 -1,170 24 
14,245 22,570 5.540 27,495 31,350 115,085 16,845 4,775 25 
8,960 13,230 4,495 _ 18,575 27,055 91,940 23,175 3.275 26 
6.020 .. 10,085 3,535 “12,900 27,425 81,030 20,595 3.075 27 
3,285 5,740 1,950 7,035 22,225 51.770 10.885 3,125 28 
\ 1,305 2,990 1,075 3,640 15,545 31,365 8,475 : 2,685 29 
‘ 35,680 59,975 16,855 70,550 126,285 392,655 80,960 17,930 30 
2,550 6,300 520 2,080 5,140 26,875 1,775 1,135 31 
13,880 21,940 5,410 26,620 30,285 112,690 16,655 4715 2 
8,860 13,080 4,440 18,415 26,660 90,850 23,005 3,250 33 
5,905 9,995 3,495 12,815 27,080 80,080 20,430 3,055 34 
3,195 5,695 1.920 6,995 21,845 51,130 10,750 3,095 35 
1,300 2,960 1.070 3,615 | 15,280 31.030 8,350 2,665 36 
845 1,510 305 1,450 3,045 7,070 895 190 37 
165 555 35 270 585 1,655 100 35 38 
365 630 125 880 1,070 2,400 185 60 39 
105 150 55 155 395 1,095 175 25 40 
M5 95 40 85 350 945 165 25 41 
85 45 35 40 380 645 135 25 42 

5 . 30 10 25 260 335 120 20 3 

105 1.540 495 1.940 3.745 11.300 1,710 150 “4 
30 95 10 10 95 260 25 15 45 
210 440 170 635 835 . 2.015 330 170 & 
190 395 90 555 775 2.670 375 150 47 
160 280 125 360 900 2,870 415 160 48 
65 205 65 235 625 2,075 295 140 49 

50 15 35 150 - 515 1,410 265 MS 50 
1,640 2.215 605 1.075 6.160 21,565 1,505 585 st 
55 135 15 30 320 750 50 20 52 
515 765 190 540 1,505 5,030 260 100 53 
430 555 175 255 1,305 5,580 415 100 54 
350 435 125 165 1,495 5,605 385 135 55 
210 210 70 65 975 3.070 240 135 56 
80 105 30 15 560 1,530 155 110 57 
3,380 3,705 1.135 1,850 22,545 57,325 8.140 2,810 58 
- 10 5 - 20 85 5 5 59 

105 100 25 75 180 890 70 15 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF | 


GRADES 9-10 NON—UNIVERSITY 


SE-I0E ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADE 11 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT LIE ANNEE 
LA SE ANNEE(1) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... 4,025 1,610 860 320 325 175 
2 ae" … 12,690 6,260 2,530 865 750 600 
3 " 24,225 14,215 3,710 1,205 1,230 1,040 
4 48,610 41430 6,220 2.150 2,990 1,295 
5 MALE — MASCULIN. 14,940 8,865 1,930 520 930 525 
6 15-24 YEARS — AN dre 15 10 - - - - 
7 BW " - ". . 180 35 40 25 10 10 
8 Bu " 640 210 135 40 60 25 
9 54" =" 2,130 1,045 370 95 115 125 
10 55 " — ". 3,835 2225 520 150 235 175 
il 65 AND OVER — ET PLUS 8,135 5,335 860 215 510 190 
12 FEMALE — FEMININ 15875 44,975 11,665 4,180 4,480 2,665 
13 15-24 YEARS — ANS 90 25 15 10 20 20 
14 25-84 " 980 255 220 120 90 50 
15 3-4 3,385 1,390 725 280 265 150 
16 4-4 ” 10,555 5.220 2,165 T15 640 475 
17 54 ” 20,395 11,990 3,190 1,060 995 860 
18 65 AND OVER 40,470 26.095 5,360 1,935 2480 1,105 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 30,475 9,840 5,095 2.960 2,855 2,200 
20 15-24 YEARS — ANS 465 70 100 110 4 20 
21 5-4 " -" 7,715 1,360 1,260 1,000 690 645 
22 54 " 9,610 2,600 1,685 865 850 655 
23 5-56" " 8,025 2,815 1,430 635 555 595 
24 55-64 7 = 3,455 1415 465 270 295 220 
25 65 AND OVER — ET PLUS...... 1,210 580 155 85 120 65 
26 MALE — MASCULIN 9,400 2,655 1,390 610 770 625 
27 15-24 YEARS — ANS. 105 5 5 15 10 15 
28 25-94." - " 1,975 225 260 165 175 180 
29 4 2,700 665 405 175 240 140 
30 a 2,805 920 490 150 228 205 
31 Sa =", 1,365 615 150 85 95 15 
32 65 AND OVER — ET PLUS 450 235 50 25 30 10 
33 FEMALE — FEMININ 21,075 6.180 3,705 2,350 1,785 1,570 
#4 15-24 YEARS ~ ANS. 365 70 75 95 30 5 
35 BW" - ". os 5,740 1,130 1,000 835 515 460 
36 Bh ". 6,910 1,940 1275 690 610 520 
37 a " 5215 1,895 935 45 335 390 
38 BW a 2,085 805 315 185 200 145 
39 65 AND OVER - ET PLUS... 760 345 105 65 90 50 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 127,025 25,780 16,265 11,840 12,050 8,485 
al 15-24 YEARS — ANS 28,935 1,600 3,580 4,165 4,220 2.640 
a BH " 40,695 3,480 4275 4,155 3,705 2,780 
4 4 " -" 18,005 4,000 2,790 1,370 1,430 1,055 
a CCE 14,805 5,100 2,385 925 1,010 820 
45 SE =, 12,045 5,280 1,560 620 800 665 
& 65 AND OVER — ET PLUS... 12,535 6,325 1,665 600 830 530 
47 MALE — MASCULIN 59,410 12,375 7,650 5,370 5470 3,855 
4g 15-24 YEARS — ANS. 14,920 860 2,000 2,075 2,060 1,480 
49 BY " - ". 21,325 1,985 2,365 2,025 1,785 1,335 
50 Bu" 8,550 2,210 1,410 630 730 450 
sl a " _ " 6,640 2815 1,045 320 390 235 
52 55-64" OP .. 4,595 2460 475 200 305 190 
53 65 AND OVER — ET PLUS 3,370 2,045 365 120 200 110 
54 FEMALE — FEMININ... oe 67,610 13,405 8615 6,470 6,580 4,630 
55 15-24 YEARS — ANS. 14,015 ; 740 1,580 2,085 2,160 1,160 
56 B34" =" 19,365 1,495 - 1,915 2,135 1,920 1,845 
57 35-44 - 9,455 1,190 1385 735 695 605 
58 54" = ". 8,165 2,285 1,345 605 615 535 
59 a, . . . 7,850 2,820 1,085 420 500 480 
60 65 AND OVER - ET PLUS den si 9,170 4,280 1,305 485 690 420 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY = UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


AUTRES 
WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLÔME DIPLOME QU GRADE OU DIPLOME NO 


220 305 65 445 660 2,895 390 75 1 
505 630 175 360 2,540 8,775 1,150 225 2 
945 1,060 315 505 5,445 16,245 1,835 700 3 
1,610 1,595 550 765 13,690 28,440 4,685 1.785 4 
390 780 225 780 3,600 9,340 1,415 585 5 
- 5 5 - ~ 15 - - 6 

15 10 5 25 30 125 20 5 7 

35 55 10 70 95 435 80 30 8 
65 135 20 170 385 1,475 205 75 9 
90 200 50 185 865 2,590 280 100 10 
180 385 140 325 2,230 4,700 840 360 nl 
2,995 2,925 915 1,070 18,940 47,985 6,725 2,220 12 
- 5 - - 15 65 5 5 3 

90 90 25 45 155 765 55 5 14 
185 250 55 75 565 2,460 310 45 15 
440 500 155 190 2,160 7,305 945 145 16 
850 865 265 315 4,580 13,655 1,560 595 17 
1,425 1,215 410 445 11,465 23,735 3,850 1,425 18 
2,020 3,320 865 2,630 8.580 19.030 2.195 670 19 
35 75 - 5 135 305 20 5 20 
590 1,150 200 820 2,045 5,158 330 190 21 
700 1,055 315 830 2,510 6,370 570 165 22 
455 710 220 605 2,195 4915 730 190 23 
195 235 100 265 1,150 1,860 350 30 24 
45 75 20 60 555 430 200 30 25 
440 1,160 310 1,445 2,495 5,690 880 335 26 
10 20 ~ 5 25 65 10 5 27 
110 375 55 425 515 1,220 155 85 28 
160 340 105 480 665 1,740 215 80 29 
105 270 100 340 660 1,760 285 100 30 
40 120 35 155 435 740 130 60 31 

15 25 10 40 185 165 90 10 32 
1,580 2,160 560 1,190 6,090 13,340 1,310 335 3 
25 60 - = 100 245 15 - 34 
480 775 145 395 1,525 3,935 175 à 105 35 
540 725 215 400 1,845 4,630 350 85 36 
350 440 125 265 1,530 3,155 440 90 37 
155 M5 60 110 n5 1,120 225 35 38 
30 50 15 20 365 265 105 25 39 
10,250 19,550 4,485 18,320 32,335 81,550 8,520 4,620 4 
2,465 7,165 600 2,500 7,470 18,830 1,705 925 41 
3,850 7,185 1,780 9,485 10,820 25,010 3,360 1,495 42 
1,410 2,120 785 3,050 3,945 12,055 1,365 640 43 
995 1,345 550 1,680 3,265 10,010 920 610 44 
780 920 390 1.025 3,030 7,930 625 465 45 
750 820 375 585 3,805 7,710 545 475 46 
3,395 9,375 1,815 10,100 14,695 36,490 5,790 2,435 4 
1,020 3.805 335 1,280 3,640 9,550 1.165 565 48 
1,540 3,715 900 5,680 5,805 12,260 2,405 865 49 
as 860 305 1,545 1,790 5,515 955 290 50 
265 500 170 860 1,415 4,355 550 320 51 
NS 310 60 485 1,120 2,855 375 245 52 
45 185 50 250 925 1,955 340 145 53 
6,855 10,170 2,665 8,220 17,640 45,055 2,730 2,185 54 
1,450 3,350 265 1,220 3,830 9,280 540 360 55 
2,305 3,465 885 3,805 5,020 12,750 960 635 56 
1,000 1,260 485 1,505 2,155 6,535 415 350 5 
730 850 385 820 1,850 5,655 365 290 58 
660 615 330 540 1,910 5,070 245 220 53 
705 635 325 330 2,880 5,755 205 325 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 1) GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT |  9E-10E ANNEE LIE ANNEE 12E-13E ANNEE 


LA SE ANNEE(1) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


OSHAWA, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


DES CHEFS DE MEKAGES PRIVES.............. 41,450 10,400 8,640 3,135 6,510 3,125 
MALE — MASCULIN ee ... * 34.665 8,275 7,235 2,595 5,550 2710 
15-24 YEARS — ANS... ee . 2.630 95 620 325 770 265 
a) ne . 9,765 915 1,820 635 1,870 965 
Co - oe 7,930 1,670 1,900 640 1,5 610 
a) 2" 7.180 2315 1,595 590 975 485 
SE 2". 3,960 1,500 820 295 520 250 
65 AND OVER — ET PLUS 3.195 1775 480 115 300 140 
FEMALE — FEMININ 6,785 2,125 1410 535 960 als 
15-24 YEARS — ANS 615 20 130 70 160 60 
a LUS 100 235 55 225 100 
54 ne 900 220 240 100 135 55 
a! ee . 895 255 190 80 140 65 
Sp " . 1,050 . 375 245 105 125 65 
65 AND OVER — ET PLUS. 2,205 1,155 385 135 175 70 
MARRIED(2) — MARIE(E)S(2}... 34,030 1,895 7315 2,615 5,450 2,690 
15-24 YEARS — ANS 2,330 90 635 305 635 220 
25 " 975 925 1,910 640 1,890 965 
35-44 =” ou 8,080 1,710 1,950 685 1,120 620 
54" = . . 7.210 2315 1,605 595 990 480 
a, ae 3,865 1,435 780 285 540 260 
65 AND OVER — ET PLUS 2,825 1,525 40 105 25 140 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
ET EPOUSE A LA MAISON 31,850 7,440 6,735 2,440 5,150 2,505 
15-24 YEARS — ANS 2,190 85 $75 290 605 200 
a " - 9,105 835 1,740 600 1,770 10 
35-46" 7.490 1,565 1,770 630 1,050 580 
45-54" 6,725 2,160 1,490 540 945 #40 
Sp " 3670 1,345 m5 275 525 240 
65 AND OVER — ET PLUS 2.675 1,450 40 95 265 135 
MALE HEAD — CHEF MASCULIN 31405 7,365 6.660 2,405 - 5,050 2470 
15-24 YEARS — ANS 2,110 75 : 560 215 590 195 
25% " - " 8,955 835 1,720 600 1,730 885 
4 " - 7.420 1,545 1,760 620 1,035 580 
4-5 " 6,660 2.135 1475 535 930 435 
SH " - ". 3,610 1,330 730 280 500 230 
65 AND OVER — ET PLUS. 2,655 1,440 410 95 260 135 
FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... cece 440 75 75 35 95 40 
15-24 YEARS — ANS. 80 10 20 15 15 - 
a re 150 - 20 5 40 20 
su 2" _— . 5 20 10 15 10° 5 
4-4 " - ". 70 20 15 5 10 5 
55-64" ".. 60 10 10 - 20 5 
65 AND OVER — ET PLUS. 15 15 - - - 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
SEULEMENT A LA MAISON(2). 195 240 195 20 a5 70 
15-24 YEARS — ANS. 35 - 10 - 15 5 
a . 190 40 3 5 20 25 
4 "7 . 205 40 65 10 25 10 
454 " 215 70 65 15 15 20 
55-64 " 15 45 5 - 5 10 
65 AND OVER — ET PLUS 80 40 10 - 15 - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
SEULEMENT A LA MAISON(2). 1,390 315 390 150 205 110 
15-24 YEARS — ANS 105 - 50 10 20 15 
2-4 " -" 435 50 135 40 95 5 
4 " 380 100 105 a5 4 35 
4-4 " : 275 90 50 40 35 15 
Sp " - " . 120 45 30 10 10 5 
65 AND OVER — ET PLUS. 66 30 15 5 | 5 
WIDOWED - VEUFS (VEUVES) . 3,545 1,125 30 225 305 130 
15-24 YEARS — ANS. - - - - - - 
2-4 =". 30 5 5 - 5 - 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 34 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


{BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME 


NO 


3,785 2,655 640 2,565 33,560 1,080 6,200 60 
3,055 2,345 556 2,350 27,740 950 5,495 #0 2 
250 205 15 85 2,405 75 125 3 3 
1,250 1.000 195 1115 8,365 225 1.035 0 4 
770 540 135 550 6,185 310 1,345 . 9 5 
45 335 105 350 5,200 220 1,650 12 6 
240 135 55 150 3,000 85 810 70 7 
100 125 55 100 2,590 35 535 4 8 
725 310 85 225 5,820 130 710 120 9 
90 45 5 20 575 15 20 5 10 
180 80 25 120 990 25 80 20 1 
90 25 15 30 770 40 90 10 12 
95 55 5 15 720 25 135 2% 13 
70 40 20 15 890 10 130 0 14 
190 60 15 5 1875 15 255 50 15 
3,065 2,230 525 2,150 27,315 910 5,360 445 16 
225 155 10 60 2,150 50 105 20 7 
1,255 960 190 990 8,360 225 1,010 135 18 
790 535 140 540 6,325 310 1.355 80 .19 
470 335 95 330 5,270 215 1,635 100 20 
245 135 50 135 2,945 85 765 . 35 2 
85 15 45 100 2275 30 485 % 2 
2,855 2,140 505 2,085 25,470 865 5,090 415 23 
215 145 10 60 2015 50 105 2 24 
1,180 930 180 960 7,195 25 965 1255 
735 - 510 135 510 5,840 290 1,280 80 26 
420 320 90 325 4.870 195 1,565 % 2 
225 125 50 135 2795 80 725 65 2% 
80 105 35 90 2,165 25 455 3 29 
2,805 2115 495 2,085 25,110 855 5,035 405 30 
200 140 10 55 1,945 50 95 2 © 31 
1.155 920 180 930 7,670 215 950 15 3% 
725 515 130 510 5,775 290 1275 80 33 
420 310 90 320 4.825 195 1,550 9% 34 
230 125 50 135 2745 80 720 7 35 
80 110 40 90 2,160 25 45 2% 3% 
45 20 10 40 365 10 60 5 7 
15 - - 5 70 - 5 5 3% 
25 10 5 5 120 5 20 5: 3 

5 - - 5 65 - 5 - 40 

- 10 5 - 50 5 15 5 Al 

5 - - 5 55 - 10 - 4 

L _ _ - 10 - 5 5 4 

65 50 20 45 630 15 135 15 44 

5 5 - - 35 - - - 4 

20 15 5 15 160 - 20 5 4 
15 20 5 20 155 5 40 - 7 
15 5 5 5 170 10 35 - 4 

5 - - - 50 20 - 49 

- 5 5 5 60 - 15 - 50 
145 45 5 20 1,220 25 130 10 SL 
5 10 ~- 105 - 5 - 52 

55 20 10 405 5 25 5 5 
40 5 5 10 330 10 35 5 5A 
30 5 - - 225 10 5 - 55 
15 5 - - 100 - 15 5 56 

5 5 - - 50 - 20 - 5 
255 125 35 45 2,935 45 465 9 54 
- - - - - - - - 59 

15 - - 5 30 - 5 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE. DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE() 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF SE-I0E ANNEE LE ANNEE 12E-13E ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... …. 110 35 35 10 10 5 
2 45-54 " - " 395 125 60 35 45 35 
3 55-64 " - ” 780 305 200 70 85 35 
4 65 AND OVER — ET PLUS... 2,230 1,255 380 NS 155 60 
5 MALE — MASCULIN 545 285 100 45 25 20 
6 15-24 YEARS - ANS - - - - - - 
7 25-34 0 " - " - - - - - - 
8 3-4" - 15 5 5 - 5 - 
9 4-54" ~ 75 15 5 20 - 10 
10 55-64 " — ". 125 55 35 10 5 5 
ll 65 AND OVER — ET PLUS 330 215 50 15 15 5 
12 FEMALE — FEMININ 3,005 1,435 585 185 280 110 
13 15-24 YEARS — ANS - - - - - - 
14 25-40" - ". we 30 10 5 - - 5 
15 35-44 " - ". . 95 35 30 10 5 5 
16 4M" - ". 320 110 55 15 50 15 
17 55-64" - "2. 660 255 160 60 80 35 
18 65 AND OVER — ET PLUS 1,900 1,040 335 100 140 55 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 1,150 305 290 100 185 15 
20 15-24 YEARS - ANS 25 - 5 5 10 - 
21 5-34" - " 310 55 70 15 60 20 
22 35-44" - ". we 400 105 105 40 70 30 
23 4M " - ". 220 55 70 10 35 15 
24 55-64 " - ". 135 45 35 25 5 5 
25 65 AND OVER — ET PLUS 60 40 - - 15 - 
26 MALE — MASCULIN 400 140 85 20 50 30 
27 15-24 YEARS - ANS - - - - - - 
28 2-34" - ” 95 25 20 - 15 10 
29 35-44 " - ". 145 45 25 10 20 15 
30 4-4 " - ". 90 35 30 5 15 5 
31 55-64 " - ". 45 20 5 5 - - 
32 65 AND OVER - ET PLUS 25 15 - = 5 - 
33 FEMALE — FEMININ... 750 160 210 75 130 45 
34 20 - 5 5 5 - 
35 " 215 30 55 10 40 15 
36 " 255 65 80 25 55 10 
37 . 130 25 40 10 25 10 
38 =". 90 20 25 20 5 5 
39 65 AND OVER — ET 40 25 - - 5 5 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 2,725 370 350 195 570 230 
41 15-24 YEARS — ANS 895 30 110 85 285 100 
42 25-84 7 - ” 805 30 65 25 145 70 
4B H-4 0" - ". a 245 40 50 5 45 1$ 
44 45-54 0 " - ". 255 70 40 30 45 20 
45 55-64  — ". 235 80 #5 15 20 15 
4 65 AND OVER - ET PLUS 280 15 35 35 25 10 
4 MALE - MASCULIN 1,520 240 200 105 325 130 
48 15-24 YEARS - ANS. 490 20 50 50 165 65 
49 25-40 " - " 530 15 50 30 100 40 
50 3-44" = 145 35 40 - 25 10 
sl 45-54 " - ' 145 65 15 15 15 5 
52 55-64" - ”. 110 40 35 10 10 5 
53 65 AND OVER — ET PLUS... 105 65 i0 5 - 5 
54 FEMALE — FEMININ... 1,200 130 150 90 240 105 
55 15-24 YEARS - Al 410 10 55 35 125 40 
56 25-40 " = 280 15 15 - 45 30 
57 35-44 - 100 10 10 5 20 5 
58 45-54 - 105 10 25 15 30 15 
59 55-64 " - ".. 125 40 10 5 10 15 
60 65 AND OVER - ET 180 45 30 25 20 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


OTHER NOT STATED 
AUTRES NON DECLAREE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


10 - - 5 90 - 20 - 1 
40 40 5 5 300 15 60 20 2 
30 25 15 10 645 10 110 20 3 
165 60 15 20 1.875 20 275 50 4 
2 25 10 10 425 10 85 2 5 
- - - - - - - - 6 
- - - - - - - - 7 

5 - - - 20 - - - 8 
- 10 - - 50 - 5 10 9 
- - 5 5 95 - 25 = 10 
15 10 5 5 270 5 45 0 1 

235 105 2% 30 2510 35 390 7 1? 
- - - - - - - - 2B 
15 - - 5 30 - - - 4 

5 - - - 75 - 20 - ob 
40 30 5 5 245 10 50 10 16 
35 20 10 - 555 5 75 5 1 

145 50 10 15 1.605 15 235 45 18 
95 60 - 4 975 40 130 10 18 
- - - - 25 - - - 2 
35 35 - 20 275 10 25 - a 
25 15 - 20 345 25 30 - 2 
20 10 5 = 175 10 35 23 
15 - - - 95 - 35 - 2a 

5 5 - 5 60 - - - 2% 
30 20 5 25 320 15 55 10 2% 
- - ~ - - - - - 7 
10 10 - 5 80 - 10 - 2 
5 5 - 15 120 10 10 5 29 
- - 5 - 65 5 15 5 40 
10 5 - - 30 - 15 - 4 
- - - - 20 - - - 2 
65 45 - 15 655 25 75 - 3 
- - - - 25 - - - 3 
20 25 - 10 195 10 15 5 45 
20 5 - 225 20 20 - 3 
15 10 - - 105 - 20 - 3 
5 - - - 70 - 20 - 8 
- 5 - 5 35 - - - 3 

365 230 80 340 2,335 80 245 60 40 

120 100 15 45 810 35 35 10 4! 

130 85 30 225 690 20 75 15 a 
40 20 5 25 195 10 25 10 4 
15 5 5 30 180 10 50 10 4 
20 15 10 15 200 - 35 45 
45 5 15 5 255 - 20 5 46 

135 140 30 220 1,255 50 185 3% 4 
45 60 10 25 425 25 2 10 4% 
60 65 10 155 450 10 55 15 49 
15 5 - 15 15 10 15 5 50 

5 - 5 20 95 5 40 5 5 
- 5 - 5 90 - 2 - 8 
10 5 5 - 80 - 20 5 83 

225 90 50 15 1,075 30 65 3 5 
75 45 10 20 380 15 10 5 55 
70 20 20 65 240 10 20 5 56 
20 15 5 15 80 - 10 5 5 
10 - - 10 85 - 15 5 58 
10 15 10 10 110 - 15 - 89 
35 5 5 5 175 5 - 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD. FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91} 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(I) 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


L2E-ISE ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


GE-10E ANNEE LIE ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


OTTAWA — HULL, ONT. — QUE: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.. 225,105 43,620 28,905 13,635 33,645 14,905 
2 MALE ~ MASCULIN... . = ee 172,800 32,120 22,065 10,270 24,595 11,405 
3 15-24 YEARS — ANS. eue 14,860 615 2,120 1,535 3,360 1,325 
4 25-34 " - " 49,590 3.810 5,660 2,855 6,785 3,655 
5 3-4 " - 37,360 6.830 5,205 2.185 4,630 2,235 
6 4 " - 33,370 7,775 4,595 1,820 4,330 2,090 
7 23,025 6,640 2,900 1,270 3,510 1,425 
8 14,600 6,450 1,585 610 1.980 680 
9 52,310 11,500 6,835 3,370 9,050 3,500 
10 7,915 215 720 650 2,085 690 
i 10,370 700 1.010 600 1,630 595 
12 5,925 980 935 465 895 420 
13 6,860 1,555 1,135 535 1,130 430 
14 55-64 ” 8,320 2,625 1,300 530 1,335 540 
15 65 AND OVER 12,925 5,435 1,730 595 1,970 790 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) 163,330 30,980 21,740 10,125 23,385 10,920 
17 15-24 YEARS - ANS... . = 10,925 555 1,765 1,255 2,470 1,035 
18 2-34" -" 46.650 3,905 5,755 2.860 6.645 3,480 
19 35-44 " - 37,395 6,985 5,345 2,290 4,695 2,240 
20 4-54" — 33,345 7,725 4,630 1,905 4,395 2,155 
21 55-64 " — 22,365 6,375 2,845 1.220 3,490 1,390 
22 65 AND OVER — ET PLUS .. 12,655 5,435 1,400 590 1,690 : 620 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON. 150,095 28.235 19,770 9,250 21,375 10,015 
24 15-24 YEARS - ANS. 10,145 490 1.635 1,175 2,295 950 
25 2-3" - 42,755 3,510 5,230 2,590 6,015 3,230 
26 3-440" — 34,225 6,365 4810 2.060 4,280 2,025 
27 45-40 " - 30,450 7,055 4,220 1.710 3,960 1,965 
28 3-64" =". 20.745 5,815 2,565 1,170 3.240 1.275 
29 65 AND OVER - ET PLUS .. 11,775 4,995 1310 540 1,585 580 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 146,660 27,935 19,425 - 9,030 20,820 9,840 
31 15-24 YEARS — ANS. 9,445 475 1,565 1.125 2,105 900 
32 25-840" - ”. 41,385 3,450 5,165 2,535 5,840 3,175 
33 35-44  ” — 33,705 6,330 4,740 2,025 4,210 2,000 
34 45-40 " - 30.030 6,990 4,130 1,670 3,895 1,930 
35 55-64" = TL, 20,470 5,740 2,540 1,150 3,195 1,260 
36 65 AND OVER — ET PLUS 11,630 4,935 1,275 530 1,570 575 
37 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ 3,435 300 345 215 555 8 
38 15-24 YEARS — ANS .. . 700 10 65 50 185 45 
39 25-34" - ".................... os 1,375 60 65 55 170 50 
40 35-44" - 520 35 65 40 70 20 
4l 45-40 " - 420 65 90 40 60 40 
42 55-64 " - 280 70 25 20 4 15 
43 65 AND OVER - ET PLUS. 445 60 35 10 15 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2).. 5,370 1,050 690 275 730 345 
4 15-24 YEARS - ANS. 200 15 25 20 50 3 
46 25-34" - " 1,550 115 160 . 80 220 35 
4 35-40 " - 1,305 195 205 85 145 85 
48 45-54" — ". 1,180 265 145 60 150 55 
49 55-64 " — ".… 710 235 120 15 105 55 
50 65 AND OVER — ET PLUS. ve 430 225 35 20 60 20 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE : 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2).. 7,870 1,705 1,285 605 1,285 555 
52 15-24 YEARS — ANS. . - 580 55 HO 65 130 58 
53 25-40 " - ”". co ce drame 2,340 280 360 190 405 155 
54 35-40" - "ee 1,860 425 330 M5 270 130 
55 SSM"  — ". 1,720 400 265 135 285 135 
56 55-64 ” - ".… 915 330 165 40 145 55 
57 65 AND OVER — ET PLUS. 455 215 55 25 45 20 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES).. 20,945 8,655 3,145 1,130 3,130 1.185 
59 15-24 YEARS — ANS. 25 5 10 10 5 5 
60 25-40" - ".… 265 70 50 25 35 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE : 
UNIVERSITY - UNIVERSITAIRE  * 77 ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS © FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


OR DIPLOMA 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


17,595 23,825 5.040 43,540 . 124,330 76,420 18,055 , 6,305 1 
12,420 18,550 4.015 37,365 92,920 59,075 15,730 5,070 2 
1,095 2,945 180 1.690 7,750 6,100 580 425 3 
4,720 6,430 1,050 14,630 26,210 17,945 4,010 _ 1,420 4 
2,840 3,355 960 9,120 19,125 12,560 4,895 775 5 
2,090 3,050 895 6,725 18,175 10,780 3,520 890 6 
1,195 1,810 620 3,650 13,160 7,325 1,645 895 7 
480 955 310 1,555 8,495 4,370 1.080 660 8 
5,180 5,275 1,020 6,575 31,410 17,340 2,325 1,230 9 
845 1,390 90 1,230 4,895 2,670 210 140 10 
1,110 1,495 260 2,965 6,420 3,270 450 225 [el 
595 685 125 825 3,315 2.145 390 70 nl 
620 555 155 695 3,710 2515 505 . 125 13 
820 525 205 440 4,820 2,995 315 . 185 14 
1,190 625 185 ais 8,250 3,745 455 480 15 
12,305 16,720 3.780 33,365 87,845 56,265 14,620 4:595 16 
900 1,790 125 * 1,025 5,485 4,730 365 350 1 
4,605 5,845 995 12,560 24,855 17,100 3,440 1,265 18 
2,950 3,420 940 8,525 19,265 12,615 4,790 no 19 
2,135 3,060 870 6,465 18,175 10,825 3,485 865 20 
4,240 1,750 600 3,445 12,775 7,135 1,630 830 21 
410 855 255 1,345 7,295 3,870 915 ‘ 585 22 
11,225 15,245 3,505 31,475 80,135 51,720 © 13,885 4,350 23 
845 © 1,655 MS 985 4,990 4,485 340 325 24 
4,230 5320 . 910 11,720 22,315 15,955 3,295 1,185 25 
2,690 3,060 865 8,065 17,440 11,545 4,565 675 26 
1,900 2,755 805 6.080 16,600 9,790 3,260 805 27 
1,150 1,655 560 3,315 11,920 6,475 1,550 800 28 
415 795 245 1,315 6.870 3,465 870 . 565 29 
10,860 14,770 3,440 30,540 77,185 50,955 13,645 * 4,280 30 
760 1,545 100 865 4,525 4,280 320 320 31 
4,095 5,100 830 11,125 21,315 15,685 3,235 1,150 32 
2,625 2,975 865 7,930 17,110 11,455 4,480 660 33 
‘ 1,875 2,720 800 6,020 16,320 9,680 3,235 800 34 
1,105 1,635 7545 3,295 11,730 6,430 1,510 795 35 
400 795 . 245 1,310 6,780 3,435 860 : 550 36 
365 475 60 935 2,350 765 245 80 37 
90 110 15 120 . 460 205 15 : 10 38 
135 220 25 595 1,000 275 65 35 39 
60 90 5 140 335 95 80 10 40 
25 30 5 65 285 110 25 5 4 
45 25 10 20 190 45 40 5 42 

15 = - 5 85 35 10 10 43 
335 610 155 1,180 3.145 1,645 405 170 #4 
15 35 5 20 150 35 5 15 45 
120 225 35 490 1,015 400 80 55 46 
80 165 4 295 745 385 145 30 47 
85 120 40 260 650 375 110 40 48 
30 35 25 95 390 265 35 15 49 
10 30 10 20 “195 190 25 15 50 
145 855 135 705 4,565 2,885 330 75 sl 
40 100 5 25 350 205 15 10 52 
255 295 50 345 1,520 740 60 20 53 
185 190 25 160 1,080 690 85 10 54 
150 185 30 125 925 660 lis” 20 55 
60 60 15 40 470 390 40 5 6 
45 30 5 10 225 205 15 5 7 
1,570 1,045 315 770 12,195 7,120 $70 660 58 
- - - - 15 10 5 - 59 

20 30 5 5 125 120 20 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE. HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE.OF HEAD, SHOWING LEVEL-OF SCHOOLING AND MOTHER 
: -.. TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 9-10 NON-UNIVERSITY 


SE-I0E ANNEE 


‘ GRADE 11 
JIE ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD GRADES 12-13 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF * 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 


{26-138 ANNEE 
LA SE ANNEE(I) : 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 

SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS... 825 205 170 55 150 55 
2 45-54 " — ". 2,720 865 545 200 430 160 
3 55-64 ” - ”. 5,585 2,105 890 365 845 335 
4 65 AND OVER — ET PLUS. “11,525 5,405 1,485 480 1,660 610 
5 MALE — MASCULIN 3,170 1,335 45 115 450 175 
6 15-24 YEARS — ANS. +7 5 - - - 5 - 
7 2-4 " —- 25 5 - - - 5 
8 35-44" = 150 25 20 - 20 15 
9 45-54 " - ". 440 140 5 20 40 35 
10 55-64 " — ” . 785 270 100 45 125 60 
1 65 AND OVER — ET PLUS. 1,765 890 : 190 45 255 70 
12 FEMALE — FEMININ 17,775 7,320 2,730 1,015 2,680 1,010 
13 15-24 YEARS — ANS. 25 5 10 10 - 5 
14 2-4 0" - " 240 70 45 30 35 15 
it) 3-44" - " 670 HE) 150 55 130 40 
16 45-540 7 "…. 2,285 725 450 M5 390 1 
17 53-64 " — 4,800 1,830 785 320 720 280 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 9,755 4515 1,295 435 1,400 540 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 7,020 1,105 1,095 575 1,115 $25 
20 "15-24 YEARS — ANS. 155 15 40 35 35 5 
21 2-34" - " . 1,940 155 295 150 310 155 
22 3-44" - " . .* 2.090 285 350 180 320 165 
23 4-4 " -" "1675 300 240 135 - 265 110 
24 55-64 ” - "OL, 815 205 135 65 115 60 
25 65 AND OVER — ET PLUS ... 340 145 35 5 65 30 
26 MALE — MASCULIN 2,320 365 280 130 295 165 
27 15-24 YEARS — ANS. 15 - 10 : 5 - - 
28 25-84 " - " 590 20 45 35 90 60 
29 35-44 " —- . 735 70 105 45 85 55 
30 45-54 ” . a 585 130 80 "3 85 Ui) 
31 55-64 ” 290 90 35 20 20 15 
32 65 AND OVER 105 55 10 - 20 5 
3 FEMALE — FEMININ 4,700 740 815 440 815 365 
4 15-24 YEARS — ANS. a 135 15 30 30 35 5 
35 5-34 0" - " . 1,350 135 250 115 225 95 
36 35-44" - " 1,350 220 245 135 230 - 5 
37 45-54" ~ 1,090 170 160 105 180 80 
38 55-64 ” — ue 530 15 105 40 95 4 
39 65 AND OVER — ET PLUS... 235 .. 90 25 10 50 25 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 33,810 2.865 2,920 1,810 6,020 2,275 
41 15-24 YEARS — ANS. © 11,660 260 1,030 885 2,935 965 
42 25-34" . 11,105 370 570 415 1,425 595 
43 35-40 " - " 2,980 330 280 125 360 190 
4 45-54 " - " 2,480 435 35 U5 370 135 
45 55-64 " - ”… 2,580 575 325 150 405 180 
46 65 AND OVER — ET PLUS 3,010 895 400 125 530 205 
4 MALE — MASCULIN 15,280 1,435 1,270 715 2,295 875 
48 15-24 YEARS — ANS 5,185 125 3825 395 1,200 385 
49 2-34" - " 6,045 215 280 200 630 315 
50 . S-M4 " - , 1465 200 130 30 165 85 
al . 45-54 " — - 1,135 240 M5 40 165 40 
52 55-64 " — " . . 780 300 105 35 70 40 
53 65 AND OVER — ET PLUS. - 675 345 - 85 15 . 65 15 
54 FEMALE — FEMININ... . 18,530 1,435 1,650 1,100 3,720 1,400 
55 15-24 YEARS — ANS , 6,475 135 505 495 1,735 580 
56 .) 25-W " - " 5.060 155 295 210 790 215 
57 . 4 " - " 1,515 125 150 90 195 HE) 
58 © 45-54" =" . 1,345 190 "170 75 205 95 
59 55-64" - ". . ©. 1,800 280 220 5 330 140 
60 65 AND OVER - ET PLUS 2,335 555 315 110 460 195 


SEE FOOTNOTE(S} AT END OF TABLE 6. 


6 — 40: 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD ~ LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITÉ DU. CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE : 


WITHOUT CERTIFICATE, 


FRENCH 
FRANCAIS 


NON UNIVERSITAIRE OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 


NON DECLARE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


WITH DEGREE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME 


60 70 5 60 as 330 75 - 
185 140 50 140 1.330 1.160 175 50 
440 300 115 185 3,130 2,100 185 160 
865 500 140 380 7.75 3,395 515- 440 
120 205 85 280 1,850 1,025 195 105 
5 - - 5 15- 5 - - 
15 20 5 30 85 45 20 - 
15 30 15 40 235 180 20 5 
30 65 20 60 455 260 3 35 
45 90 40 145 1.055 525 125 55 
1,455 840 235 495 10,345 6,090 780 560 
- - - - 10 10 - - 
15 30 5 - 110 110 20 5 
40 50 - 35 330 285 55 5 
170 110 35 100 1.095 980 155 50 
415 230 95 = 125 2,680 1.835 160 125 
820 ais 100 240 6.115 2,875 385 385 
610 0 - 195 1.020 4,020 2.315 495. 130 
15 10 - 5 65 80 5 5 
160 280 55 375 1,050 770 90 25 
195 220 50 315 1,185 735 130 35 
160 185 55 225 1,010 480 160 30 
70 65 25 85 505 220 65 30 
15 20 5 20 195 90 50 5 
165 260 70 580 1,230 790 220 75 
5 5 - - 5 10 5 - 
50 95 15 170 300 230 40 15 
60 65 35 240 395 240 5 30 
40 70 15 110 330 185 55 20 
15 20 15 60 165 85 25 20 
- 5 - 5 35 40 25 5 
440 515 125 as 2,785 1,585 270 55 
10 5 - 5 60 70 5 5 
. 110 185 40 205 750 540 50 15 
135 150 35 80 790 495 60 10 
115 110 40 135 680 295 105 15 
60 45 10 20 345 140 40 10 
15 15 - 10 155 45 30 5 
3115 5,280 140 8,790 20,270 10,660 1,985 910 
1,025 2,530 145 1,890 7.075 3,950 415 220 
1.045 1.765 255 4,660 6,600 3,235 915 355 
235 340 85 1,040 1,570 1,025 290 105 
225 220 70 595 1,370 830 210 70 
265 ++ 220 85 375 1,575 865 85 60 
320 205 95 225 2,080 765 55 110 
945 2.695 270 4,785 8,905 4,660 1.270 445 
325 1,360 5 805 3,065 1,775 250 100 
us 1,005 115 2,835 3,565 1,625 655 205 
60 130 2 630 790 435 180 55 
65 100 25 300 640 355 100 30 
25 55 10 145 420 290 45 25 
2 40 20 70 425 175 40 30 
2.175 2.585 470 4,000 11,360 6,005 700 465 
705 1.170 5 1,085 4,010 2175 170 120 
600 765 145 1.825 3.040 1610 260° “150 
180” 200 60 405 780 585 105 ‘ 45 
160 15. 45 290 725 475 1 35 
240 165 75 230 1,150 580 45 30 
295 165 80 _ 158 1.660 585 20 75 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES |: N'AYANT PAS ATTEINT | 
LA SE ANNEE(1) 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF* HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


GRADES 9-10 GRADES 12-13 


12-136 ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


GRADE 11 


CAT ANNEE NE ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


ONTARIO (PART): 


TOTAL: PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES 174,305 28,060 20,555 10,105 28,600 12,480 
2 MALE — MASCULIN. 130,375 19,840 15,085 7,300 20,430 8,385 
3 15-24 YEARS — ANS mu 10,500 » 310 1,275 915 2.500 935 
4 254 " - _ * 35200 1.870 3,250 1615 5,340 2.410 
5 BM " - ". 27,920 3,930 3,570 1,625 3815 1,625 
6 5-4 7 - 26,235 4,730 3,375 1.460 3,755 1.660 
7 554 ; 18,495.” 4275 2.280 1,130 3215 1,155 
8 65 AND OVER — ET PLUS 12,025 4,730 1,340 555 1,805 600 
9 FEMALE — FEMININ donnee 43.930 8,225 5,485 2.810 8,175 3,100 
10 15-24 YEARS -- ANS... en 6,570 105 490 465 1,790 580 
il 254 " =" "8785 45 760 430 1,455 520 
12 3-4" 4,835 605 720 385 815 340 
13 4554" 5,530 970 880 480 980 425 
14 5564 6,940 1,805 1,075 485 1,245 505 
15 65 AND OVER - E 11.270 4,300 1,540 570 1,890 730 
16 MARRIED(2) - MARIECE)S(2) .. “123,160 19,145 15,040 1.245 19,510 8,070 
v 15-24 YEARS — ANS 7,435 285 1,105 730 1.800 705 
18 25-H " - ”. 32.915 1,970 3,400 1,635 5,250 2,320 
19 34 ne 28.020 4,075 3.700 1,720 3,890 1,645 
20 45-54" - ” 26,260 4,705 3415 1,535 3,815 1,740 
21 5564 " - ” on a 18,085 - 4,155 2,230 1,085 3,200” 1,125 
2 65 AND OVER — ET PLUS... 10,440 3,955 1.185 540 1,555 540 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
3 ET EPOUSE A LA MAISON 112,180 17,260 13,460 6,540 17,695 7,290 
24 15-24 YEARS — ANS 6.805 240 1.020 665 1,655 625 
25 3-4 " - " 29.660 1.695 3,010 1450 4,660 2,110 
2% B-Ab” 25.425 3,680 3.270 1,530 3,510 1,455 
2 4-4  - ” 23,890 4,280 3,085 1,360 3,445 1,570 
28 55-64 7 16,720 3,760 1,975 1,035 2,970 1,030 
29 65 AND OVER — ET PLUS .. 9,680 3,605 : 1,100 495 1,450 505 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN . 109,195 17,040 13,170 6,390 17,205 7.40 
3l + 15-24 YEARS — ANS ... : ves 6,230 230 360 630 1,500 590 
32 2-4 " - ". 28.450 1,655 "2.965 1415 4,515 2,065 
3 354 " - ". 24,970 3,670 3210 1,500 3,445 1,430 
34 4-4 " - ". 23,520 4,235 3.010 1,325 3,385 1,540 
35 55-64 " - ”. 16,470 3,695 1,955 1,020 2,930 1,010 
36 65 AND OVER - ET PLUS. 9,555 3,560 1,070 490 1435 495 
3 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 2,985 25 290 155 485 155 
38 15-24 YEARS — ANS es 580 10 58 30 155 35 
39 2-4 " - ". — vs + 1205 40 4 35 150 50 
40 3-4 " - ". 455 15 60 2 65 20 
al 4-4 370 50 75 40 55 30 
a 5-64" - ". 250 70 25 15 45 15 
43 65 AND OVER — ET PLUS 125 40 30 10 0 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX ‘ 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2).......................... 4410 705 550 200 655 280 
4 15-24 YEARS — ANS... 160 5 15 15 40 30 
&. 15-4 1,250 70 105 45 205 80 
4 3-4 " - 1,070 125 180 65 135 15 
48 5-4" - 980 170 110 55 125 5 
49 564 " — 575 150 110 10 95 45 
50 65 AND OVER — ET PLUS... 370 180 35 15 5 20 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
si SEULEMENT A LA MAISON(2) 6,570 1,180 1.030 505 1,165 485 
52 15-24 YEARS — ANS. 470 40 5 50 100 5 
53 2-4 " 2,005 7 200 285 140 385 125 
54 4 1,525 265 255 125 245 us 
55 4-4 " - ” . 1,385 260 220 120 250 125 
56 55-64", 790 245 145 40 140 50 
57 65 AND OVER ~ ET PLUS .. 390 170 50 25 45 20 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) ... 17,100 6,225 2,565 1,035 2,890 1,050 
59 15-24 YEARS — ANS. 20 - 5 5 - 5 
60 25% =". 195 45 30 20 35 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE OU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH : FRENCH OTHER 


° ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 
WITH DEGREE , 
AVEC GRADE 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE NOT STATED 


NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME 


14,245 19,090 4,050 36,105 ~ 116,455 36,610 16,660 4,580 


1 
9,600 14,435 3,155 32,140 86.240 26,095 14,420 3,620 2 
785 2215 125 1,435 7,190 2470 535 305 3 
3,340 4,750 715 11,905 23,830 6,850 3,555 . 960 4 
2.180 2,525 775 7870 17,680 5,225 4.440 570 5 
1,810 2,595 765 6,090 17,120 5215 3,295 610 6 
1,040 1,525 520 3,355 12,430 3,850 1,555 655 7 
440 825 260 1,480 7,990 2,480 1,035 520 8 
4,650 4,650 890 5,965 30,220 10,515 2,240 965 9 
745 1,205 80 1,105 4,750 1,520 200 105 10 
995 1315 220 2,660 : 6.230 1,940 430 180 il 
525 605 95 745 3,170 1,250 375 45 12 
535 475 135 640 3,520 1,435 485 90 13 
750 470 190 415 . 4,590 1,905 300 © 150 14 
1,100 570 170 | 395 7,965 2,465 450 395 15 
9,605 12,970 2,995 28,585 81.475 25,055 13.380 3.240 16 
655 1,245 95 820 5,005 1,865 335 235 17 
3,290 4,285 660 10.105 22,515 6,560 3.010 830 18 
2,295 2,605 760 7,345 17,845 5,305 4,355 520 19 
1,830 2.605 760 5,855 17,125 5,265 3.265 600 20 
1,095 1,490 520 3,175 12,105 3,830 4,545 605 21 
435 745 205 ., 1,285- + 6,880 2.225 880 455 22 
8,655 11,680 2,750 26,855 14,125 22,295 12,700 3,060 23 
605 1,135 90 785 4,545 1,730 305 225 24 
2,955 3815 590 9375 20,105 5.895 2,890 770 25 
2,065 2,305 700 6,910 16,105 4,685 4,155 435 26 
1,630 2,330 695 - 5,495 15,630 4,650 3,040 365 27 
1,010 1410 480 3,050 11,275 3.400 1,470 : 580 28 
380 695 . 195 1,250 6.470 1,935 835 440 29 
8,310 11,235 2,690 26,015 71,885 21,845 12,460 3,000 30 
525 1,045 70 675 4,110 1,615 290 215 31 
2,835 3,600 : 565 8,845 7 19,150 5.740 2,825 735 32 
2015 2.215 695 6,780 15,780 4,635 4,070 | 430 33 
1,610 2,295 690 5,430 15,360 . 4,585 3,020 560 44 
965 1390 470 3,030 11,100 3,365 1,435 575 35 
370 690 195 1,245 6.390 1,905 | 825 . - 430 36 
340 435 55 . 840 2,240 45 240 a 65 37 
85 90 15 100 440 nS 20 10 38 
125 210 25 . $30 955 155 65 30 39 
50 90 - 130 325 45 80 5 40 
25 35 5 60 275 70 25 10 4 
45 15 10 15 175 40 35 5 42 
15 - - 5 75 25 10 10 43 
280 525 120 1,080 2.865 45 375 125 44 
15 25 5 15 135 10 5 5 45 
100 205 25 420 940 195 70 45 
65 125 35 270 700 225 120 25 4 
80 110 30 255 620 225 110 25 
25 30 15 90 375 145 35 15 49 
10 30 5 25 195 135 25 15 
665 ™m 125 645 4,380 1,820 320 55 sl 
4 85 5 20 320 125 15 - 52 
235 270 40 315 1,470 460 55 15 53 
170 170 25 155 1,045 400 80 5 54 
120 165 25 105 870 390 hs 10 55 
60 55 20 40 450 285 40 15 56 
45 25 - 10 215 155 10 5 57 
1,425 915 270 725 11,590 4,045 925 EE] 58 
- - . - - 15 5 5 - 59 
20 25 5 : 5 120 55 20 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE’ OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS. 1976 os 


BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES |. N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 
SE10E ANNEE 


GRADE 11 
LE ANNEE 


GRADES 12-13 
126-13 ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLONE 


1 35-44 YEARS — ANS. . 635 145 130 40 130 5 
2 45-54" =” 2,005 485 395 180 370 130 
3 55-64  - ". 4,390 1,355 710 330 765 300 
4, 65 AND OVER — ET PLUS. 9,845 4,205 1,295 460 1,585 570 
5 . MALE — MASCULIN 2,480 895 45 105 405 140 
6 15-24 YEARS — ANS. - - a - 5 - 
7 2-4 " 10 - - - 5 - 
8 35-4" - 120 10 35 - 20 10 
9 4-4 " 320 70 5 5 40 20 
10 sb-64 7 — ".. 600 155 95 40 105 45 
n 65 AND OVER — ET PLUS. 1,430 655 160 35 240 65 
12 FEMALE — FEMININ 14,615 5,330 2220 930 2,480 910 
2B 15-24 YEARS — ANS. 15 5 5 5 - 5 
4 5-34” 185 45 30 20 30 15 
15 3-4 " 520 130 105 40 15 5 
16 5-54" - " 1.690 410 320 155 330 105 
v 55-64 " — 3,795 1,195 620 290 660 260 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 8,420 3,555 1,135 425 1,350 505 
19 DIVORCED - DIVORCELE)S... 5,520 115 800 430 960 420 
20 15-24 YEARS — ANS. 90 - 20 20 3. 5 
2 . 5-34” " 1,395 75 195 85 265 105 
2 354 " - " 1,600 150 240 140 270 130 
23 45-54 = 8 1410 205 + 200 120 220 100 
24 55-84" - . . 700 150 120 55 110 55 
25 65 AND OVER — ET PLUS … 305 - 140 30 5 65 30 
26 MALE — MASCULIN 1,765 240 175 100 250 100 
27 15-24 YEARS — ANS. + 10 - - ~ - 5 
28 25-84 " =” 400 10 15 20 80 25 
29 35-44 " — 555 30 65 40 5 35 
30 5-54 7 =" . 480 . 9 85 25 65 20 
31 55-64 " — . 225 55 - 8 20 20 15 
32 65 AND OVER — ET PLUS. . 90 50 5 - 15 5 
33 FEMALE — FEMININ... . 3,750 480 625 . 335 70 315 
4 15-24 YEARS — ANS. . 75 - 15 20 25 - 

35 3-38 " - " 995 60 180 70 185 5 
36 35-440" . 1,045 120 175 100 205 90 
37 45-54" - " . - 930 nS 130 95 160 80 
38 55-64" Lun - 4 90 95 35 85 40 
39 65 AND OVER — ET PLUS. 230 90 25 5 50 25 

SINGLE (NEVER MARRIED) — CÉLIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 28,535 1,995 2,155 1,400 5,245 1,945 
ai 15-24 YEARS ~ ANS. 9,525 130 635 625 2,460 800 
cre 9,480 210 385 295 1,250 490 
a 35-4 " 2.495 15 230 10 325 165 
4 45-54 " 2,090 305 250 100 325 125 
45 5-64 — 2255 425 285 145 385 175 
4% 65 AND OVER — ET PLUS... 2,685 730 370 120 495 195 
4 MALE — MASCULIN 12,520 965 855 510 1,920 nS 
48 15-24 YEARS — ANS: 4,095 75 300 215 960 315 
49 2-4 " - ” 5,085 130 170 130 545 235 
50 3-4 ne Lun 1,205 ar) 100 30 HO 5 
51 5-54" = * . 935 165 15 35 140 40 
52 55-64 7 ".. . 625 215 95 40 65 40 
53 65 AND OVER — ET PLUS . . 575 280 75 10 60 10 
5 FEMALE — FEMININ 16,005 1,010 1,300 885 3,330 1.235 
55 15-24 YEARS — ANS 5,435 55 335 355 1,505 485 

56 25-84 " -" 4395 80 25 165 700 255 
57 35-44" - 1295 80 125 90 190 90 
58 5-56" - " . 1,155 135 135 70 185 85 
59 55-64 " - ” . 1,625 205 190 105 320 140 
60 65 AND OVER ~ ET PLUS 2,105 450 295 105 435 180 


SEE FOOTNOTE(S) AT ENO OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'ÂGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ‘ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE OU CHEF 


FRENCH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE , 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT 
DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH “OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 
WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH DEGREE 
AVEC GRADE 


50 50 5 60 405 165 70 - ] 
160 125 40 130 1,235 580 165 30 2 
390 260 90 180 2,945 1,155 175 125 3 
800 450 135 355 6.875 2.090 495 385 4 
100 160 75 255 1710 515 175 85 5 

- - - - - - 5 - 6 

5 - - - 15 - - - 7 

15 15 - 25 90 20 15 - 8 
20 30 15 35 210 90 15 - 9 
25 55 15 60 420 125 25 35 10 
45 65 40 130 980 285 125 50 1 

1,320 755 200 470 9,880 3,530 750 455 12 

- - - - 10 5 - - 13 

15 30 - - no 55 20 - 14 
40 30 5 35 315 140 55 - 15 
140 100 25 95 1,020 490 150 25 16 
370 210 75 120 2,525 1,030 150 90 17 
765 385 90 225 5,900 1,810 375 335 18 
495 655 160 880 "3,790 1,135 475 15 19 

5 5 - 5 60 15 5 5 20 

125 230 45 280 995 290 85 25 21 
150 195 35 290 :1,100 345 125 35 22 
140 150 55 215 970 260 150 25 23 
60 65 20 75 470 145 60 25 24 

15 20 - 20 195 75 50 5 25 
M5 230 55 495 1,150 340 215° 65 26 

5 - - - 5 - 5 - 27 

30 80 10 125 280 70 35 10 28 
35 60 15 210 360 100 70 25 29 
40 70 15 95 325 95 55 10 30 

10 20 15 50 . 145 45 25 15 31 

5 5 - 10 35 30 25 5 32 
375 425 105 390 2,640 790 265 . 55 33 

- ~ - : - 60 15 5 5 34 
90 145 35 155 720 220 45 10 35 
NS 140 20 80 740 245 55 10 36 
105 80 40 120 650 170 100 15 37 
50 45 5 20 325 105 30 10 38 
10 15 - 10 160 45 25 - 39 

pe t . 

2,730 4,550 620 1,915 19,690 6.375 1,865 690 4 
870 2,175 110 1,710 6,860 2,095 400 175 4 
910 1,530 225 4,180 6,425 1,895 870 285 42 
215 285 65 930 1,505 665 265 60 43 
210 195 50 530 1,310 540 195 | 45 4 
235 180 80 345 1,500 625 80 50 45 
285 180 90 220 2.000 560 55 70 46 
775 2,285 215 4,295 8,525 2,450 1,200 345 47 
250 3,145 50 740 2,940 835 235 7 . 85 4 
375 865 110 2,520 3,445 850 625 165 43 

55 110 25 580 760 245 165 4 40 50 
65 95 15 270 605 220 95 15 5! 
15 30 - 125 . 390 . HS 40, . 2082 
15 30 4S 70 395 125 35 Le 25 53 

1,955 2.270 405 3.620 11,075 3,925 665 ‘ | 340 54 
625 1,030 65 975 3,920 1255 165 90 55 
535 665 120 . 1665 . 2,985 1,050 245 -  * 12 56 
160 175 40 | MM 745 420 100 25 5 
145 100 35 260 705 315 100 . 30 58 
225 145 - 1 * 220 1.110 445 40 . 25 59 
265 150 75 150 1,605 430 15 45 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE. OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 “ 


{BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST~SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET. AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES! N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


GRADES 9-10 GRADE li GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


9E-10F ANNEE HE ANNEE 12E-13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


QUEBEC (PART): 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES... 50,800 15,555 8,345 3,530 5,040 3,420 
2 MALE ~ MASCULIN... 42,425 12,275 6,975 2,970 4,165 3,015 
3 15-24 YEARS — ANS ve 4,360 305 840 620 855 390 
4 2-34" = " wo 14,390 1,945 2,410 1,240 1,445 1,245 
5 35-44" - ”" 9,440 2,900 1,635 560 820 600 
6 54" - ".… 7,130 3,045 1,220 360 580 425 
7 55-64 " - 4,530 2,365 625 140 295 275 
8 65 AND OVER — ET PLUS - 2,570 1,725 250 50 175 80 
9 FEMALE — FEMININ 8,375 3,280 1,365 560 875 405 
+ 10 15-24 YEARS - ANS 1,345 110 230 185 300 110 
Vi 25-34 " +” 1,585 270 250 170 175 15 
12 35-40 " = 1,085 370 210 80 85 80 
13 4-54 " - 1,325 585 255 50 | 145 55 
14 55-64" = 1,380 810 225 50 95 30 
15 65 AND OVER - E 1,660 1,135 195 20 80 . 55 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) .. 40,170 11,845 6,705 2.880 3,875 2,850 
v 15-24 YEARS — ANS 3,490 275 660 530 670 330 
18 2-34" - " 13,740 . 1,935 2,355 1,220 1,390 1.160 
19 3-40" = " 9,370 2,910 1,645 575 800 600 
20 4-54" - 7,085 3,020 1,215 365 580 415 
21 55-64 " — 4,280 2,220 615 135 290 260 
22 65 AND OVER — ET PLUS... 2215 1,485 220 4 145- 75 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
2 ET EPOUSE A LA MAISON... 37,915 10,975 6,310 2,705 3,680 2,725 
24 15-24 YEARS — ANS 3,335 250 615 510 635 325 
25 25-34 " - " 13,100 1,820 2,225 1,140 1,350 1,120 
26 35-40 ” - 8,805 2,690 1,540 535 770 570 
2 45-54 " — 6,560 2,780 1,135 345 515 390 
28 55-64" - ". 4,020 2,055 590 130 270 245 
29 65 AND OVER — ET PLUS. 2,095 1,390 205 4 140 75 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN. 37,460 10,895 6,255 2,650 3,610 2,700 
31 15-24 YEARS — ANS-. 3,215 245 605 495 605 310 
32 25-38 " - ". 12,930 1.800 2.205 1,120 1,330 [RÈE 
33 35-44  " - ". 8,735 2.660 1.535 520 765 570 
34 4-54" - ” 6,510 2.760 1,120 345 510 385 
35 55-64 " - 3,995 2,050 590 125 265 245 
36 65 AND OVER — ET PLUS ... 2,075 1,370 205 45 135 75 
37 . FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 450 80 60 60 65 25 
38 15-24 YEARS — ANS 120 5 10 15 30 15 
33 25-34" - ". 170 20 20 20 20 10 
40 B47 - ". 65 25 10 15 - - 
a 45-540" - ". we 50° 20 15 - 10 5 
42 . 55-64" - ".… . 30 5 - 5 5 - 
43 65 AND OVER — ET PLUS 20 20 5 - - - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2} - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2) 955 345 140 75 LE) 55 
45 15-24 YEARS — ANS .... 40 5 10 10 10 5 
46 25-34" = 300 45 60 30 20 20 
47 35-44 "= 230 65 30 25 10 10 
48 4-54" 195 100 35 5 30 10 
49 55-64 " - ". 135 85 10 10 10 10 
50 65 AND OVER — ET PLUS 55 45 5 - - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
5} SEULEMENT A LA MAISON(2) 1,300 525 255 95 120 10 
52 15-24 YEARS — ANS. 115 15 35 10 30 5 
53 6-340" - ": 335 75 75 50 25 25 
54 35-40" - ".… ee 335 160 75 15 25 20 
55 . 45-54" — ". Le 330 140 45 20 35 15 
56 55-64 " - ”" = 125 85 5 - id - 
57 65 AND OVER - ET PLUS .. 65 45 10 - - - 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) ... 3,850 2,425 385 100 240 135 
59 15-24 YEARS — ANS 10 - 5 5 - - 
60 25-34 75 30 15 10 5 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


FRENCH 
FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


. UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH NOT STATED 


“NON DECLAREE | 


OTHER 
AUTRES 


ANGLAIS 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLÔME . NO 


3,350 4,735 $90 5,835 1.870 39,805 1,400 ‘ 1,720 1 
2,820 4,110 860 5,225 6,675 32,980 1,310 1,450 2 
310 725 55 255 555 3,635 50 120 3 
1,375 1,680 335 2.720 2,380 11,090 455 465 4 
660 830 190 1,245 1,445 7,330 455 210 5 
280 450 130 635 1,055 5,560 230 280 6 
155 285 100 295 BS 3,470 85 240 7 
40 135 50 75 510 1,885 45 140 8 
525 625 130 610 1,195 6,825 85 270 9 
100 185 10 125 145 1,155 10 35 10 
NS 175 40 310 190 1.330 20 45 nl 
70 80 30 75 145 900 10 30 12 
80 80 20 55 190 1,080 20 40 B 
70 55 15 25 235 1,090 15 40 4 
90 50 15 15 285 1,280 10 85 15 
2,695 3,750 795 4,775 6,370 31,210 1,230 1,355 16 
245 555 25 200 480 2,860 35 115 17 
1,315 1,560 335 2,455 2,335 10,540 425 435 18 
660 815 180 1,180 1,420 7,310 435 200 19 
305 455 115 610 1,045 5,555 225 265 20 
145 260 80 270 665 3.295 85 225 21 
35 105 45 60 415 1,640 30 125 2 
2,575 3,570 750 4.620 6,005 29,425 1,190 1,290 3 
245 525 30 200 445 2,760 30 100 24 
1,275 1,510 320 2,345 2,215 10,060 410 420 25 
620 760 170 1,155 1,340 6,865 410 185 26 
210 425 110 585 970 5,135 220 235 27 
135 250 75 270 640 3,080 85 220 28 
30 105 50 60 400 1,535 35 120 29 
2,550 3,535 745 4,525 5,895 , 29,110 1,185 1,275 30 
235 500 30 185 ais 2,665 35 100 3 
1,260 1,505 315 2,280 2,165 9,940 415 410 32 
615 755 170 1,145 1,330 6,820 410 180 33 
270 430 110 585 955 5,095 215 240 34 
135 245 75 265 635 3,065 80 220 35 
30 105 50 60 395 1,520 30 125 36 
25 40 5 - 95 110 315 5 15 3 

5 25 = 19 25 90 - 5 38 

10 10 - 60 45 15 - 5 39 

5 - 10 10 50 - 5 40 

- - - - 5 40 - - Al 

5 ~ § 10 10 - 42 

- - - - 10 10 - - 43 

4 90 30 100 180 100 35 45 4 

- 10 - - 10 20 - 5 4 

20 20 10 80 75 205 10 10 46 
20 40 15 20 45 155 25 10 47 

$ 10 5 5 30 150 - 15 48 

- 5 5 5 15 115 - 5 49 

- - - - 5 55 - - 50 
80 85 10 55 185 1,080 10 20 sl 

5 15 - - 30 80 - 5 52 

20 25 10 ‘30 45 280 5 5 53 
20 20 - 5 35 290 - - 54 
30 20 - 20 50 270 5 5 55 

5 5 - - 15 105 - - 56 

- 5 - - 10 55 - 5 57 
145 135 4 605 3,070 45 125 58 


! 

! 

! 

ll 

1 
w 

1 
an 
oO 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE.OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
‘ TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


‘: (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL. STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE. DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91} GRADES 9-10 GRADE 11 


“HE ANNEE 


GRADES 12-13 
I2E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT SEI0E ANNEE 


LA 9E ANNEE(!) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


i 35-44 YEARS — ANS .. 190 65 40 15 20 20 
2 4-54" - 720 385 150 20 60 35 
3 35-64 " — ”: 1.190 750 180 35 80 35 
4 65 AND OVER - ET PLUS. 1,675 4,195 195 20 75 40 
5 MALE — MASCULIN. 690 440 65 10 45 40 
6 15-24 YEARS - ANS . - - - - - - 
7 25-34 - 15 - - - - 5 
8 35-44" = 30 15 - - - 5 
9 45-54" - * = so 120 70 20 - 5 15 
10 55-64 " — "....... . 180 nb a) 5 20 10 
il 65 AND OVER - - ET PLUS .. 335 235 30 10 25 5 
12 FEMALE — FEMININ... 3,160 1,985 515 85 195 % 
13 15-24 YEARS - ans 5 - 5 5 - - 
14 25-34 - 55 30 15 5 5 - 
15 3-44" - ' 155 45 3 15 20 15 
16 5-54" - ". be 595 315 125 . 20 60 20 
17 55-64 " — . 1.005 635 165 -25 60 25 
18 65 AND OVER - = ET PLUS ...... 1,340 965 165 15 55 35 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S 0... 1,510 395 295 140 155 110 
20 15-24 YEARS - ANS .. 70 15 20 15 10 - 
21 25-34 = 545 80 105 65 45 50 
22 3-44" - 485 140 195 40 45 40 
23 4-54" - 270 95 40 20 45 10 
24 55-64 125 55 20 5 5 10 
25 65 AND OVER - - . 15 10 5 - 5 - 
26 MALE — MASCULIN... 560 130 105 35 50 60 
27 15-24 VEARS - ANS .. 5 - 5 - - - 
28 25-34 - 190 10 35 20 10 30 
29 35-44" = 180 40 40 5 15 15 
30 45-40 " — 105 40 15 10 15 5 
31 55-64 ” " 65 35 10 - - 5 
32 65 AND OVER - - ET PLUS .. 15 5 5 - 5 - 
33 FEMALE — FEMININ eu ue ae 945 265 195 - 110 105 45 
34 15-24 YEARS - ANS . “ Den Le : 60 10 15 15 5 - 
35 25-34 OT ee ous ue “7 360 70 70 45 35 20 
36 B-44 0"  - ”. un = 310 . 100 15 35 35 25 
37 4-4 "7 ". 165 55 30 5 25 5 
38 55-64 ” ” 55 25 10 5 5 5 
39 65 AND OVER - ET PLUS . 5 5 - - - - 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

40 UAMAIS MARIE(E)S) ooo eee 5,280 890 765 410 LE) 330 
ai 15-24 YEARS - ANS 2,135 130 390 260 470 165 
42 25-34 - musee : eue - 1.620 165 185 115 175 105 
43 3-44" - bodes uteeereeeee - 485 155 50 10 30 25 
4 45-54  " - 390 125 65 10 45 15 
45 55-64 " - " 325 145 45 10 15 10 
46 65 AND OVER — ET PLUS . unes eu 325 170 30 10 35 15 
47 MALE — MASCULIN .… .. .. ... .. Le. 2.160 470 4ls 200 385 165 
48 15-24 YEARS - ANS .. 1,090 50 220 120 “240 10 
49 25-34 - 960 80 110 70 85 LE) 
50 35-40 “ — 260 NS 35 5 25 5 
sl 45-54 " - 195 75 35 10 20 5 
52 55-64 ” vs vee cee 150 80 10 - - 5 
53 65 AND OVER | - ET PLUS douane deco 95 70 5 - 10 - 
54 FEMALE — FEMININ . ue . 2,520 425 350 210 395 165 
55 15-24 YEARS - ANS NS use 1.040 75 170 140 225 90 
56 25-34 - 660 75 75 45 90 25 
57 35-44 " — 225 40 20 5 5 20 
58 4-54" - 190 55 , 35 - 25 10 
59 55-64 ” " 170 70 30 10 10 - 
60 65 AND OVER - - ET PLUS 235 100 20 10 25 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE'SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


. UNIVERSITY. — UNIVERSITAIRE ‘ 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME No 


10 25 - 5 15 165 5 - 1 
30 15 10 15 100 585 10 2% 2 
45 35 25 5 190 945 15 3 3 
60 55 10 : 26 . 295 1,305 15 60 
15 45 5 2 140 510 20 D 5 
- - - - - - - - 6 
- - - - - 5 - 5 7 

5 5 - 5 - 25 5 - 8 
- 5 - 5 25 95 5 5 9 
5 10 - 3 140 5 5 10 
10 20 - 10 80 245 5 5 ou 

130 90 40 25 465 2,560 25 105 12 
- - - - - 10 - - 2B 
- 5 - - 5 55 - 5 If 

5 20 - - 15 140 - - 5 
25 10 10 5 75 490 10 2% 6 
45 25 15 5 155 805 10 3% 1 
60 30 10 10 220 1.060 10 50 18 

15 125 35 149 225 1,240 20 2 «19 

5 5 - - 5 65 - - 2 
40 55 10 100 55 485 5 5 a 
45 20 20 25 90 390 5 - 2 
20 35 - 10 35 220 5 0 2% 

5 5 5 5 35 70 - 5 24 
- = - - ~ 10 - - 2% 
50 35 15 80 80 450 10 15 % 
- = - = - 10 = - 2 
20 10 5 40 20 165 - - 2% 
20 5 5 25 35 140 5 2 

5 5 - 10 5 90 5 5 30 
- 5 5 10 15 45 - 5 31 
- - - - 5 10 - - 2 
65 90 15 60 150 790 10 5 3 
5 5 - 5 5 60 - - 3 
15 40 5 55 35 315 5 - 3% 
25 15 10 5 50 250 - 8 
15 30 - 30 125 5 3 
10 - - - 20 30 - 8 
- - = - - 5 - - 3 

390 15 120 870 670 4,290 95 25 40 

155 355 35 175 eri) 1855 20 45 41 

140 235 25 475 175 1,335 40 70 4 
25 50 20 Ho 60 360 15 45 43 
15 20 25 65 65 290 15 % 4 
30 40 5 30 70 245 - 10 4 
30 25 5 10 85 205 5 3 4 

170 410 55 495 380 2210 65 10 47 
75 215 25 70 125 940 15 15 4 
70 140 5 320 15 15 30 4049 
10 20 5 50 35 195 10 20 50 
10 10 20 30 40 135 5 15 Sl 
10 25 10 20 35 110 5 5 82 
- 5 - 5 30 50 5 10 33 

225 315 60 375 285 2,075 30 130 54 
85 140 10 105 90 915 5 30 55 
65 95 20 155 60 560 15 30 56 
15 5 20 65 30 170 5 2 5 
10 15 5 35 25 155 5 5 5% 
20 20 - 10 35 135 - 5 59 
35 20 5 5 50 150 - 30 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 6. 


NO. 


6 — 49 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
- TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA). 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEED 


GRADES 9-10 GRADE 11 


HE ANNEE 


GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


9E-I0E ANNEE I2E-ISE ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


QUEBEC, QUE.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.............................. nn 164,615 50,785 24,540 10,795 15,480 11,225 
MALE — MASCULIN 129,155 37,260 19,080 8,330 11,710 9,505 
15-24 YEARS — ANS. 9,080 455 1,170 935 1,555 1,020 
2-34" - 38,950 4,490 5,400 3,630 3,680 3,410 
3-440" — 28,200 7,435 4855 1,575 2,220 2,200 
4-4" - 23,965 9,450 3,955 1,120 1,860 1575 
55-64 " - ”. 17,000 8.590 2,235 655 1,385 915 
65 AND OVER — ET PLUS 11,970 6.845. 1,470 420 1,005 390 
FEMALE - FEMININ... 35,455 13,525 5,460 2.470 3,775 1,715 
15-24 YEARS — ANS. 4,130 120 345 360 885 470 
25-44 " - " 6.360 mS 760 740 855 430 
35-44 ” — 4,290 1,385 780 365 385 195 
5-4 " - ". woes : 5.470 2,530 - 995 365 : 425 215 
55-64 " - "....... . 6,335 3.530 1.060 285 515 180 
65 AND OVER — ET PLUS. . 8,870 5,180 1,525 355 710 220 
MARRIED(2) - MARIE(E)S(2). 121,505 35,520 18,475 7,990 10,980 8,925 
15-24 YEARS - ANS. 7,265 375 965 840 1,275 800 
3-4" - " 36,865 4,460 5,285 3,500 3,510 3,230 
35-44 " — 27,470 7,365 4,805 1,545 2,135 2,135 
4-4 " - ”. . 23,245 9,245 3,935 1,095 1,795 1,540 
55-64 " - "....… . 16,230 8,200 2,160 635 1,365 865 
65 AND OVER — ET PLUS …. de 10,430 ~ 5,880 1,315 380 910 345 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
ET EPOUSE A LA MAISON. 116.265 - 33,170 17,600 7,670 10,495 8,710 
15-24 YEARS — ANS. 7,060 355 950 810 1,235 785 
25-34 ”. 35.810 4.240 5,130 3.395 3,360 3,180 
35-40 7 - ”. 26,310 6,895 4,565 1,475 2,045 2,100 
4-4 " - ” 21,920 8,570 3,675 1,030 1,680 1,480 
55-64 " - ”. 15.250 7,565 2,035 595 1,300 825 
65 AND OVER - ET PLUS 9.910 5.545 1.250 365 880 340 
MALE HEAD — CHEF MASCULIN 114,770 32,830 17,420 7,570 10,265 8.630 
15-24 YEARS — ANS. 6.620 340 915 780 1,125 750 
25-4 ” " 35,325 4,200 5,075 3,340 3.285 3,150 
35-4 26,160 6.850 4,535 1,470 2,025 2,085 
4-4" - 21,790 8,525 3.650 1.025 1.665 1,465 
53-64 7 - " … 15.070 7,450 2,005 585 1,290 825 
65 AND OVER ~ ET PLUS .. 9,805 5,465 1,235 365 865 345 
FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 1,495 340 185 105 235 80 
15-24 YEARS — ANS. 440 15 35 30 105 30 
25-34 0 " - ”. 485 40 55 50 70 30 
H-44 " - " 155 45 25 - 15 10 
45-54 " - " 130 50 25 10 15 10 
55-64 OT 180 115 25 5 10 - 
65 AND OVER — ET PLUS. 110 80 15 ~ 10 - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
SEULEMENT A LA MAISON(2).. 1,910 795 290 70 195 105 
15-24 YEARS - ANS. 50 - 10 5 15 5 
25-40 " - ", 350 50 4 25 40 30 
. " 365 135 “18 § 30 15 
475 225 80 15 65 30 
415 235 55 20 35 20 
250 155 35 5 15 5 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
SEULEMENT A LA MAISOK(2).. 3,325 1,565 580 250 280 110 
15-24 YEARS — ANS. 150 25 10 20 25 15 
25-34” 705 170 120 85 105 20 
35-44 - 790 335 165 65 60 20 
45-54 ~ 855 455 180 45 50 35 
55-64 " — ”. 565 395 70 25 30 15 
65 AND OVER — ET PLUS .. 270 185 40 10 35 - 
WIDOWED - VEUFS (VEUVES).. 16,000 9,355 2,735 685 1,260 460 
15-24 YEARS — ANS. 25 - 10 5 10 - 
25-40" - " 240 75 35 20 4 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


FRENCH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH 


ANGLAIS 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


OTHER 


FRANCAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


13,330 14,630 4.485 19,325 5,020 154,645 1,320 385 1 
9,985 11,945 35 17,635 3,925 121,300 1,160 275 2 
835 1,865 170 1,015 245 8,525 55 250 3 
4,520 4670 1,385 7,165 1,045 36,605 400 9004 
2,095 2400 970 4,450 735 26,640 365 40 5 
1,280 1,590 685 2,460 720 22,625 190 45 OG 
780 890 340 1215 610 15,940 90 35 7 
425 530 165 725 570 10,960 65 370 8 
3,355 2,690 780 1,695 1,095 33,350 155 850 9 
745 820 70 310 85 3,940 % 85 10 
1,050 760 230 765 155 6,055 35 2 I 
430 320 135 285 90 4,075 25 95 12 
360 290 115 175 165 5,175 20 013 
45 220 105 105 230 5,885 40 189 4 
415 280 120 55 370 8,220 20 260 15 
9,480 10,195 3415 15,320 3,485 114,495 1.055 2465 16 
715 1400 135 765 165 6,850 40 2m 1 
4,325 4255 1,280 7,020 925 34,775 355 815 18 
2,050 2315 905 4220 705 25,985 345 435 19 
1,230 1,530 635 2235 675 22,015 175 380 20 
770 820 330 1.085 555 15,245 85 #5 2 
390 475 130 605 460 9,620 60 29 2 
8,140 10,525 3,350 15,600 3,320 109,640 1,005 "os 2395 2 
690 1,365 130 740 165 6,670 35 "19028 
4,200 4175 1,265 6,875 890 33,810 330 15 25 
1.965 2250 875 : 4145 * 675 24,900 340 400 2 
1,180 1,485 635 2.185 .. 640 20,745 165 3700? 
735 795 320 1,070 520 14,350 75° 315 28 
370 455 125 590 435 9,170 55 265 2% 
8,990 10,350 3,320 15,400 “3,280 108,215 985 2285 30 
620 1270 15 690 155 6,250 30 1903 
4,140 4,130 1,250 6,745 875 33,345 330 15 3 
1,965 2235 870 4,120 . 670 24,755 340 395 33 
1,175 1480 630 2.185 635 - 20625 170 370 -34 
725 795 315 1.065 510 14,185 5 305 35 
365 450 125 585 430 9,060 50 . 25 3% 
150 170 3 205 40 1,425 15 . 0 37 

70 95 5 50 15 420 10 - 38 
55 45 10 125 : 15 465 5 5 39 
5 10 5 20 5 140 = 40 
10 5 5 - 5 125 - - Al 
10 5 - 10 5 170 - 10 4 
- 5 - - - 110 - - 4 
105 ie 35 210 80 1,715 30 904A 
10 5 - 10 - 40 5 10 a5 
35 40 5 85 20 300 20 46 
20 20 15 45 10 335 - 20 4 
10 20 - 40 15 450 5 10 4 
20 10 10 15 15 385 10 i049 
10 15 5 15 20 205 - 25 50 
240 160 30 110 85 3,140 30 m Si 
15 5 - 15 - 145 5 - 8 
90 40 5 55 15 660 10 2 5 
60 4 15 % 20 755 5 10 5 
40 30 5 15 25 815 5 10 55 
15 10 - 20 510 5 25 56 
15 10 - = 15 245 - 10 5 
670 485 160 195 545 14,985 65 425 5 
- - - - - 25 - - 59 
25 25 - 10 5 230 - 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF; HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
. FONGUE OF HEAD, FOR. CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976. 


. (BASED ON- SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
QU OIPLOME 


GRADES 9-10 
SE-10F ANNEE 


GRADE 11 
LIE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9 ANNEE(I) 


35-44 YEARS — ANS Deere 780 350 150 50 90 40 


1 

2 4-4 vee 2455 1,355 430 150 175 85 
3 55-64 " = ". 4,470 2,690 75 170 305 130 
4 65 AND OVER - ET PLUS.. 8,030 4,885 1,340 295 635 195 
5 MALE — MASCULIN. 2,270 1,355 285 75 170 80 
6 15-24 YEARS - ANS . - 5 = - - - 
7 25-34 - 20 10 - - - - 
8 35-44" - 80 25 - 5 15 5 
9 4-34" - ”. a 285 145 30 20 3 ,- 15 
10 55-64 ” 630 375 % 20 30 30 
ll 65 AND OVER - - ET PLUS .. un 1,255 795 160 30 95 30 
12 FEMALE — FEMININ... ue dererpree 13,730 8,000 2,450 610 1,090 380 
13 15-24 YEARS — ANS. on 25 - 5 - 5 - 
14 2-34" - " 215 65 35 20 45 10 
15 35-4 " = - 705 325 145 40 75 35 
16 45-54 " — ”". in 2,170 1.210 395 130 140 10 
17 55-64 ” — 3,840 2,320 685 150 280 105 
18 65 AND OVER - ET PLUS 6,775 4,085 1.180 260 540 165 
19 DIVORCED - OIVORCE(E)S. 4,150 1,360 585 430 405 220 
20 15-24 YEARS - ANS .. 85 15 5 15 25 - 
21 25-34 - 1,250 240 235 185 135 65 
22 35-40" - ". se 1,430 465 230 130 130 90 
23 45-54" - 7. a rune see 1,005 405 160 80 90 4 
24 55-64 : 295 175 45 20 20 10 
25 65 AND OVER - ~ ET PLUS. 85 65 10 - - - 
26 MALE — MASCULIN 1,200 355 140 80 85 B 
27 15-24 YEARS - ANS... 15 - -- - 5 - 
28 25-34 285 35 30 30 25 20 
29 35-44 " 425 120 50 20 30 35 
30 45-54 " - 340 115 45 20 20 15 
al 55-64 ” 110 60 10 5 10 10 
32 _ 65 AND OVER - ~ ET Pl 30 25 5 - - - 
33 FEMALE — FEMININ... 2,945 1,005 540 350 320 135 
34 15-24 YEARS - ANS .. 75 15 15 10 20 - 
35 25-34 = 965 205 205 150 M5 50 
36 3-4 " —- 1,005 345 180 110 105 55 
37 4-54" - 670 295 110 60 75 30 
8. 55-64 ” " . 185 WS +35 15 10 5 
39 65 AND OVER - - ET PLUS... eeesenneees 50 .40 5 - - - 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

40 UAMAIS MARIE(E)S) 22,960 4,545 2,650 1,695 2,835 1,625 
41 15-24 YEARS — ANS... 5,835 150 530 445 1,135 680 
42 25-84 0 7 - ”. 6,965 : 495 605 660 845 535 
43 35-44" - ”. ER 2,800 650 460 220, 245 130 
4 4-54" - " enr 2,725 965 415 160 230 115 
45 55-64" - ” enr 2,335 1,055 305 120 210 85 
46 65 AND OVER — ET PLUS. 2,300 1,190 330 100 170 LE] 
4 MALE — MASCULIN. 9,000 1,930 - 940 540 990 620 
48 15-24 YEARS - ANS... 2,390 + 110 250 155 405 , 265 
49 25-34 - 2,970 200 255 230 335 210 
50 35-4  " - 1,170 7 310 190 75 120 55 
sl 45-54 " - "1,080 7 445 145 40 80 45 
52 55-64 ” den Pres 770 465 65 25 25 25 
53 65 AND OVER - - ET PLUS eee éésnenenns 630 400 40 20 25 15 
54 ~ FEMALE ~ FEMININ... 13,960 2.610 1,705 1,160 1,850 1,005 
55 15-24 YEARS - ANS. 3,445 75 280 290 730 45 
56 25-34 =" 3,995 295 350 430 515 325 
57 35-40 " + 1,635 335 270 145 125 B 
58 4-4 " -' . 1,650 520 275 120 150 75 
59 55-64 ” " Pnner ce ue 1,565 590 240 95 185 55 
60 65 AND OVER - - ET PLUS... 1,670 795 - 295 75 145 60 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF. PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES, ECHANTILLON) 


FRENCH 
FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


"ENGLISH .. 


ANGLAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE . WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


40 35 15 15 15 760 5 5 1 
130 90 30 20 55 2370 5 2% 2 
165 130 35 60 140 4,160 30 135 3 
310 200 80 90 325 7.420 15 25 4 
65 Lo 35 100 100 2,065 15 g 5 
. - - - - - 5 - - 6 
5 - - = - 20 - - 7 
5 15 5 5 5 75 - - 8 
15 25 5 5 5 265 5 5 9 
15 30 5 35 20 585 - , 20 10 
30 35 20 50 75 1115 5 6 ol 
610 375 125 90 45 12,895 50 35 12 
- 5 - 5 ~ 20 - - 2 
20 20 - 5 5 210 5 5 4 
35 25 5 10 10 685 5 5 15 
115 65 25 10 50 2,105 - i516 
160 105 30 25 125 3,575 35 no 17 
25 160 65 35 255 6,310 10 205 18 
295 325 115 320 145 3,865 50 90 19 
5 5 5 5 - 75 5 5 20 
125 125 35 15 35 1,185 5 2 2! 
105 120 40 120 35 1,350 20 % 2 
65 55 30 70 55 905 15 3m 3 
5 10 - 10 10 275 5 5 4 
- 5 - - - 75 - 10 5 
% 115 55 195 50 1.095 25 35 2% 
5 - - - = 10 5 - 2 
30 45 10 60 15 260 10 , 10 2% 
35 35 30 70 15 400 5 10 29 
25 25 10 55 20 300 10 10 30 
- 5 - 10 10 100 - 10 3 
- - - 5 - 30 - - 2 
205 210 60 125 % 2770 25 60 3 
- 5 - 5 - 65 - 5 34 
95 80 20 1 50 25 925 10 35 
70 8 10 50 25 950 15 5 3% 
35 35 20 15 ar) 610 5 % 7 
5 5 - 5 5 175 - - 8 
- 5 - - - 40 - 10 - 39 
2,885 3,00 800 2,895 850 21,325 145 645 40 
915 1,280 100 555 160 5,515 3 . H5 4l 
1,100 1.030 295 1400 235 6,465 70 185 4 
335 240 150 385 70 2,620 20 9 4 
210 200 100 310 100 2,520 15 10 4 
185 145 70 160 125 2,140 5 60 45 
135 130 80 85 160 2,060 10 0 4% 
730 1,260 270 1725 420 8,205 105 25 4 
260 585 45 320 - & 2.230 20 . 55 4 
315 455 ho 870 135 2.670 55 100 49 
75 90 50 205 -. 4 1,075 15 40 50 
55 45 40 175 + 50 985 10 35 SI 
15 45 5 95 55 690 5 ce 20 82 
10 35 20 65 55 545 - 2% 5 
2.155 1775 535 1,170 430 13,120 40 370A 
665 695 60 240 65 3,285 10 8 55 
785 575 190 530 100 3,790 15 85 56 
260 150 100 180 30 1,545 - 5557 
155 155 60 135 50 1,530 5 65 58 
165 100 65 65 . 70 1,455 - . 45 59 
120 100 60 - 20 105 1515 5 45 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN OU TABLEAU 6. : , 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


“MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF , 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


12E-I3E ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE() 


SE-IOE ANNEE LE ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


REGINA, SASK.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES................................. 49,795 11,610 7,585 3,490 7,655 3.890 
2 MALE - MASCULIN 38,030 8,360 5,930 2,670 6,095 2,820 
3 15-24 YEARS — ANS. 4,265 140 685 300 1,230 445 
4 25-34" " 9,755 600 1,170 "585 1,845 920 
5 35-40 " - a 7375 1,270 1,305 605 1,210 485 
6 HM "HN. ve 6.845 1,720 1,350 515 890 435 
7 55-64 ” - ".… 5,065 1,785 870 455 555 335 
8 65 AND OVER — ET PLUS... 4,720 2,850 560 205 365 155 
9 FEMALE — FEMININ... 11,775 3,245 1,650 820 1,565 1,075 
10 15-24 YEARS — ANS. 2,275 45 160 100 700 295 
il 3-34 " -" 1,745 125 155 130 290 190 
12 3-40" - 4,100 “160 240 120 120 110 
13 S-4 7 — ". wees 1,300 335 285 125 135 120 
4 55-64 " - ". 1,985 710 400 190 160 125 
15 65 AND OVER ~ ET PLUS .. 3,365 1.875 405 150 165 . 230 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2).. 35,695 1,910 5,800 2,625 5,550 2,655 
7 15-24 YEARS — ANS .. 3,135 125 565 250 880 345 
18 25-34 - " 9,325 620 1.170 590 1,780 835 
19 35-40 " -" 7,360 1,270 1,350 615 1,175 495 
20 4-54" - ". 6,800 1,720 1,340 505 875 475 
21 55-64" ".. 4,940 1,685 875 480 535 315 
22 65 AND OVER — ET PLUS... 4,135 2,490 500 185 310 : 140 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX . 
23 ET EPOUSE A LA MAISON .. 33,445 7,335 5,335 2.440 5,315 2,475 
24 15-24 YEARS — ANS. . 2,995 120 525 235 840 330 
25 25-84 0" - ” vee 8,770 570 1,095 7 550 1,685 810 
26 3-40" - ”. a 6,905 1,185 1,250 565 1,135 450 
27 4-4 " - " 6,320 1,580 1,225 470 845 440 
28 55-64 " — ”. 4,575 1,550 780 435 515 305 
29 65 AND OVER — ET PLUS. 3,880 2,330 460 180 290 130 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 33,005 7,285 5,270 2,415 5,250 2,450 
31 15-24 YEARS - ANS .. 2,890 120 515 230 815 330 
32 5-4" ~ 8,605 570 1,080 540 1.665 805 
33 35-44 " 6,840 1.180 1,235 560 1,130 445 
34 45-54 " - ”".. ae 6.275 1,560 1215 470 840 440 
35 55-64 ” =" , 4,530 1,545 70 430 505 300 
36 65 AND OVER — ET PLUS .. 3,860 2,315 460 175 290 130 
37 FEMALE HEAD - CHEF FEMININ. as 55 65 25 65 20 
38 15-24 YEARS — ANS. 100 5 “10 5 25 5 
39 2-34 " - ” 160 - 15 5 20 5 
40 35-4 " — 70 10 15 - 5 5 
al CS 50 20 10 - - - 
42 55-64 ” - ”. 5 5 10 10 10 5 
43 65 AND OVER - ET PLUS... 20 15 5 - 5 - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2).. 825 230 140 45 80 65 
45 15-24 YEARS — ANS. 25 - 15 - 10 - 
5-34 " - " 200 5 20 10 25 25 
4 35-40 " - ”. 140 25 15 10 20 15 
‘ 44 " - " 180 45 40 10 10 15 
4 55-64 " - ”. 145 65 25 10 10 5 
50 65 AND OVER - ET PLUS 135 90 20 - 10 5 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
St SEULEMENT A LA MAISON(2).. 1,425 345 325 140 150 110 
52 15-24 YEARS ~ ANS wes M5 ot 25 10 30 10 
53 2-34" -" ve 355 "* 4 50 30 60 45 
54 3-44" - ” . 320 60 . 80 40 20 30 
55 4-54" - 290 100 70 20 25 15 
56 55-64 " - ”. 220 70 70 30 10 5 
57 65 AND OVER - ET PLUS 120 75 25 5 5 5 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES).. 5,330 2,600 85s 370 395 325 
59 15-24 YEARS - ANS. 15 - - - 10 5 
60 2-34 7 - ".… 60 5 5 10 10 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF. PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE . 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


ANGLAIS NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


4,155 4,515 1,255 5,635 38,490 930 9,405 ° 970 1 
2.190 3,530 960 4870 29,360 675 7,310 680 2 
360 730 50 335 3.900 50 230 . 8 3 
995 1,275 225 2,140 > 8585 180 840 45 4 
580 595 235 1.090 5,575 130 1,560 no 5 
435 495 210 745 4,940 120 1,655 130 6 
285 280 135 370 3,545 100 1315 100 7 
135 170 100 185 2,810 100 1710 08 
1,370 985 300 765 9,130 255 2.100 285 9 
395 370 55 155 2,090 45 115 2% 10 
265 205 85 300 1,590 30 95 z% il 
135 80 45 95 880 10 185 2% 1 
130 80 30 60 970 25 270 3 13 
180 Hs 40 75 1,330 80 520 55 14 
210 135 45 85 2.275 60 910 120 15 
2,680 3,100 940 4435 27,690 625 6,825 550 16 
260 460 40 215 2,915 35 135 50 17 
965 1.165 240 1,920 8,280 170 755 15 18 
595 585 235 1,035 + 5,600 120 1,565 8 19 
455 490 205 725 4,930 15 1.620 139 20 
295 260 130 360 3485 i00 1,265 % 21 
10 . 145 85 175 2,485 85 1.485 & 2 
2,480 2,900 890 4,265 25,965 570 6.405 50 2 
250 440 35 210 2.785 30 135 50 24 
885 1,105 230 1,835 7,800 160 705 Ho 25 
560 540 220 1,000 5,225 115 1,490 80 2% 
420 425 200 710 4,590 100 1,520 Ho 2 
210 245 125 345 3,245 85 1,160 8B 
105 140 85 170 2,325 85 1,405 15 2% 
2,450 2,855 865 4.165 25,595 570 6.345 505 30 
235 430 30 195 2,690 30 130 4 31 
880 1,075 210 1775 7,655 155 685 no 32 
550 545 215 980 5,175 15 1,470 15 3 
415 425 200 705 4,560 100 1,505 no 34 
265 245 125 345 3,205 85 1,155 8 35 
105 140 85 170 2310 8 1.395 15 3% 
40 40 30 100 375 5 60 - 3 
20 15 5 15 100 5 - - 8 
5 30 20 60 145 - 15 - 3 
10 - 10 15 50 - 15 - 4 
5 - - 5 30 5 20 - Al 

5 - - 5 40 - 5 - 2 
- - - - 15 - 5 - 2B 
90 15 105 600 20 175 3 4 

- - - 20 - - - 45 

25 25 - 55 160 - 30 5 46 
5 15 5 30 100 5 35 5 4 
10 35 - 10 15 15 40 15 4 
5 10 - 5 110 - 35 5 4g 

- 5 - 5 30 - 40 - 50 
140 15 35 60 1,125 30 245 6 51 
10 15 5 5 no 5 - - 8 
45 35 15 30 320 10 20 5 83 
35 30 15 15 210 5 45 - Sa 
25 5 - 5 225 5 60 5 55 
45 10 5 5 135 10 D. 10 5% 
- - - 5 75 - 40 5 5 
pr] 225 65 95 3,535 140 1,505 155 58 
- 5 ~ - 15 - - - 89 
20 - - - 55 - - - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6, 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF,HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976. | 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 12-13 
W2E-13E. ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) GRADES 9-10 - GRADE li 


TOTAL DES MENAGES PRIVES] N'AYANT PAS ATTEINT |  9E-10E ANNEE TIE ANNEE 
LA SE ANNEE() 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


NON—UNIVERSITY 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
QU DIPLOME 


1, 35-44 YEARS — ANS 190 20 50 25 25 25 
2 45-54 " - " 525 120 155 65 60 & 
3 55-64 ” - ".… 1,280 525 260 135 100 55 
[» 65 AND OVER — ET PLUS ..:. 3,265 1,930 390 135 180 190 
5 MALE — MASCULIN 730 350 . 14 40 85 25 
6 15-24 YEARS — ANS - - - - - = 
7 2-4 " - " 10 - - - - - 
8 3-44" -" 15 - 5 - 5 - 
9 4-54" - ” 100 25 40 5 5 5 
10 55-64" = 150 60 30 10 25 5 
1 65 AND OVER — ET PLUS 460 265 65 15 50 15 
12 FEMALE — FEMININ 4,600 2,255 ns 330 305 305 
13 15-24 YEARS — ANS 15 - - - 5 10 
14 g-4 " - " 55 5 5 5 10 5 
15 35-4  " - 175 20 4 20 20 25 
16 45-4 " - " 425 100 10 60 55 40 
17 55-64" - ".… 1,135 465 230 120 80 50 
18 65 AND OVER ~ ET PLUS 2,800 1,665 330 120 135 175 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S.. 1.680 365 us 140 245 165 
20. 15-24 YEARS - ANS 4 - 10 - 15 10 
ai. 25-40" - " 415 25 60 40 90 50 
22 3-4" 415 65 410 60 60 40 
23°° 4-4 " 335 85 70 25 40 50 
4 55-64 ” 280 120 50 5 30 20 
25 65 AND OVER 130 70 15 10 . 5 5 
26 MALE - MASCULIN 500 140 70 40 65 4 
27 15-24 YEARS — ANS 10 - - - 5 5 
28 3-4 " - " 100 - 10 5 20 5 
29 35-44 "= 150 20 30 20 20 10 
30 6-4" - 100 30 15 5 20 10 
3, 55-64 " — 90 55 10 - 5 5 
32 65 AND OVER - ET PLUS os 55 » 40 5 10 - - 
3. FEMALE — FEMININ. nu 1,75 220 245 105 - . 175 125 
34 15-24 YEARS - ANS | 3 - 10 - 10 . 5 
35° 25-84 oo" -" 315 25 45 35 75 30 
36 3-4" - " 325 45 80 4 40 30 
37 45-54" - ”" . 235. 55 55 20 20 35 
38 55-64 " — ".… . 195 65 40 - 2 15 
39 65 AND OVER - ET PLUS... 75 35 10 | - 5 5 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40. UAMAIS MARIE(E)S). 7,090 735 615 355 1,465 14 
a” 15-24 YEARS - 3.350 60 275 150 1,030 390 
42 25-34" - 1,710 70 95 75 255 5 
43 35-40 " - " 450 80 35 20 65 30 
44 45-40" - " . 485 125 70 45 4 4 
45 55-64 " - " "545 165 85 25 40 65 
46 . 65 AND OVER — ET PLUS .. 565 230 60 35 35 50 
4 MALE - MASCULIN... 2,960 365 315 135 595 235 
48 15-24 YEARS — ANS 1,350 20 160 70 400 120 
4: ,23-H4 ” " 850 25 55 20 135 LE) 
50, 3-4" - " 230 50 20 15 30 15 
51 4-54" - " 180 60 40 25 15 15 
52 55-64"  - eteseeeee renee rseneteneresieseeeee 145 65 35 - 5 10 
53 65 AND OVER — ET PLUS cu 210 145 10 5 15 10 
4, FEMALE — FEMININ... - 4,130 370 300 220 870 510 
55° 15-24 YEARS — ANS 2,005 40 15 75 630 270 
56 25-40 " - ” 855 45 35 60 , M5 105 
57. 35-40 " - ”" 215 30 20 15 35 20 
38° 6-4" - " = 300 65 3 20 35 25 
59 55-64 " - ".… on : 395 100 . 45 25 35 ‘ 50 
60 65 AND OVER — ET PLUS 355 85 45 30 20 50 
FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


SEE 
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© TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


. UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE: 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NON UNIVERSITAIRE ‘OTHER 


AUTRES 


FRENCH 
FRANCAIS 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


ANGLAIS 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME 


NO 


20 10 5 10 145 5 40 5 1 
5 20 5 15 385 20 ns 10 2 
90 75 20 25 850 50 355 25 3 
225 125 40 45 2,090 70 995 u5 4 
40 30 15 20 460 5 255 10 5 
- - - - - - - - 6 
- - - - 5 - - - 7 
- - - - 10 - 5 - 8 
5 10 - 5 70 - 30 - 9 
5 5 - 5 105 - 45 5 0 
25 15 15 5 275 10 170 5 on 
365 195 55 80 3,075 130 1,250 145 12 
- 5 - - 15 - - - @B 
15 - - - 50 - 5 - 4 
25 10 5 10 135 5 30 5 15 
40 5 5 10 310 15 85 10 16 
85 65 20 "15 750 50 310 36 1 
200 110 30 40 1,815 60 820 105 18 
150 135 4 120 1,310 20 295 . 50 19 
- 5 5 5 30 5 5 - 2 
40 4 15 55 385 5 20 5 at 
60 30 10 30 390 5 60 15 22 
20 5 10 15 250 - 85 5 2 
i) 15 - “415 180 5 85 15 24 
10 5 - 5 75 - 40 10 25 
30 50 15 50 370 5 100 30 2%. 
- - - - 10 - - - 2 
15 20 - 20 85 - 10 - B 
15 15 15 125 5 10 10 2 
5 10 - 10 75 - 25 - 3 
- 5 - - 55 - 30 5 31 
- 5 - - 15 - 30 10 22 
nS 90 30 70 945 20 190 2% 3 
- 5 5 a) 25 5 5 - 3 
25 30 10 35 295 5 15 5 35 
5 20 5 15 265 5 50 1036 
20 20 5 5 175 - 55 5 37 
20 10 5 10 125 5 55 5 3% 
5 5 - 5 60 - 15 = 39 
> ° at 
920 1,055 205 985 5,955 145 785 210 4 
490 625 60 270 3,025 45 210 70 41 
240 25 55 470 1,455 40 155 50 4 
35 45 30 105 "325 10 85 3 4 
4 40 20 55 350 15 105 15 4 
55 45 35 "45 360 25 130 25 45 
55 3 20 4 "435 10 95 25 46 
220 510 60 530 ‘2,345 70 a 15 4. 
125 300 20 130 1,180 25 100 :40 4 
70 160 15 295 680 20 M5 30 49 
10 20 10 65 160 10 40 ,15 50 
$ 10 5 15 120 5 55 “5 51 
5 10 10 10 LE 10 50 5 8 
- 10 5, 15 125 5 65 15 53 
710 550 150 455 3610 70 345 g5 54 
370 325 40 140 1,845 30 105 - 30 55 
165 120 40 175 780 5 35 “20 56 
5 20 20 40 160 - 45 16 5 
45 5 20 35 . 230 5 50 10 58. 
45 35 15 40 285 15 80 bey age WE 
60 25 5 35 315 5 25 ‘ 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. "1 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
- TONGUE OF HEAD. FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


* (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91} 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(I) 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
HE ANNEE 12E-13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


SAINT JOHN. N.B. — N.-B.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES............................... 34,080 9,760 6,325 3.060 3,655 2.680 
2 MALE — MASCULIN oo en nee teens 26,625 7,430 4,845 2,340 3,080 2,225 
3 15-24 YEARS - ANS . 2,385 260 400 175 635 260 
4 25-34 - 6,900 860 1,050 385 1,265 845 
a) 3-44" -" 4,840 1,055 975 470 635 350 
6 45-84 " - " 4,850 1.710 925 570 225 325 
7 55-64 ” 4,220 1,730 885 485 215 260 
8 65 AND OVER - — ET PLUS .... 3,430 1,815 605 255 h9 175 
9 FEMALE — FEMININ 7,465 2,335 1,480 720 575 455 
10 15-24 YEARS - ANS 590 50 95 20 150 45 
il 25-34 - - 875 150 160 70 150 65 
12 35-44" - . 745 150 205 4 65 65 
3 4-54" - " 945 335 160 125 35 90 
14 55-64 ” ” 1.440 530 260 150 35 80 
15 65 AND OVER | - ET PLUS 2,885 1,120 605 305 140 120 
‘16 MARRIED{2) - MARIE{E)S(2)… 25,550 7,060 4,760 2,305 2,975 2,120 
15-24 YEARS — ANS 2,090 270 370 155 535 230 
18 25-84 0" - " 6,785 920 1,080 390 1,265 805 
19 35-44 " — : we 4,895 1,075 1,005 475 640 360 
20 4-54" - " 4,820 1,675 910 600 230 320 
21 55-64 " - ”" - 3,995 1,590 850 470 210 245 
2 65 AND OVER — ET PLUS 2,970 1,530 550 225 95 160 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX ‘ 
23 ET EPOUSE A LA MAISON 23,930 6,535 4,350 2,190 2,825 2,015 
24 15-24 YEARS - ANS bee 1,980 250 330 145 530 220 
25 25-34 - a ae 6,330 805 970 360 1,200 765 
26 3-440" - " . 4,555 990 925 445 600 330 
27 45-44 " = 4,430 1,570 815 565 210 300 
28 55-68 " - " 3,765 1,480 785 455 200 250 
29 65 AND OVER — ET PLUS... 2810 1,435 525 215 90 160 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN .. 23,655 6,460 4310 2.165 2,780 1,995 
31 15-24 YEARS ~ ANS be 1,925 240 325 145 510 205 
32 25-44" - ".… 6,270 805 970 365 1,180 760 
33 35-44" - " ve 4,515 975 915 445 600 330 
4 4-4 " - ”" 4,455 1,550 810 555 200 300 
35 53-64 " - " 3,720 1,460 785 440 195 245 
36 65 AND OVER — ET PLUS... 2,775 1,425 510 215 90 155 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 280 70 45 20 40 20 
38 15-24 YEARS — ANS ... 55 5 5 - 20 10 
39 25-34" " 60 5 - - 15 10 
40 35-44" - " 40 15 15 - - - 
al 4-54" - " 40 20 5 10 5 - 
42 S564" - " 50 20 - 10 - - 
43 65 AND OVER — ET PLUS... 35 10 10 - - - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT À LA MAISON(2} 605 215 150 35 50 50 
45 15-24 YEARS - ANS 25 5 10 - - 5 
46 25-34 - 120 25 25 5 20 20 
4 35-40 " — 140 35 25 15 5 15 
48 45-54 " - 130 40 45 5 15 5 
49 55-64 ” 110 65 35 - 10 - 
50 65 AND OVER - ~ ET PLUS 80 50 10 10 - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
Si SEULEMENT A LA MAISON(2) 1,015 315 260 85 105 55 
52 15-24 YEARS - ANS 85 20 30 10 5 5 
53 25-34 330 95 85 20 50 20 
54 35-40 " - " 200 50 50 10 35 2 
55 4-4 " - ” 195 60 45 25 5 15 
56 55-64 " - NS 45 25 15 5 - 
57 65 AND OVER - - ET PLUS . 80 35 20 5 5 - 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES). 4,360 1,800 910 420 180 25 
59 15-24 YEARS ~ ANS 10 - - - - - 
60 5-34" - " 40 5 15 5 - - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ÉCHANTILLON) 


ENGLISH: 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH OTHER NOT STATED 


NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


NO 


3,580 2,200 510 2,325 30,080 2,305 595 1.100 1 
2,605 1,730 360 2,015 23,305 1,890 525 900 2 
295 205 20 135 2,075 190 25 95 3 
990 600 65 835 5,975 550 145 230 4 
515 335 80 425 4,210 400 140 90 5 
390 280 95 325 4,265 340 110 125 6 
275 150 55 165 3,765 255 50 155 7 
140 155 50 120 3.020 155 50 200 8 
975 470 150 310 6.775 415 .. 80 | 205 9 
125 60 15 35 495 80 - 20 410 
90 70 20 105 175 55 10 30 nl 
80 55 20 60 680 25 25 15 12 

, 120 35 20 25 835 75 10 . 15 B 
205 9 45 40 1,305 80 10 40 4 
360 155 30 40 2,680 95 25 | 80 15 
2,550 1.610 345 1,815 22,450 1,795 475 830 16 
265 : 165 10 90 1,835 155 20 7 85 17 
- 980 535 60 740 5,885 540 140 220 18 
505 325 80 430 4,285 390 135 90 19 
420 280 90 305 4,250 350 105 15 20 
265 155 65 150 3,575 225 35 160 21 
120 150 40 100 2,625 140 40 170 22 
2,385 1.520 335 1,785 21,025 1,650 450 800 23 
245 165 15 95 1,735 145 15 85 24 
930 510 60 735 5,475 500 135 210 25 
470 310 75 410 3,970 375 125 85 26 
385 : 260 90 300 3,975 305 95 115 27 
250 150 60 145 3,380 200 40 145 28 
110 135 40 100 2,485 130 35 , 155 29 
2,360 1,505 320 1.760 20.775 1,645 . 450 _ 785 30 
245 150 10 90 1,685 145 20 80 31 
920 500 55 715 5,420 505 130 210 2 
465 310 75 405 3,935 375 120 85 33 
380 255 - 90 300 3,940 300 100 115 34 
245 150 50 145 3.335 200 35 | 145 35 
100 135 40 100 2,460 125 . 35 Fe 155 36 
25 20 ° 20 . 25 - 255 10 - 1S 37 
- 10 - 5 50 - - 5 38 

1 5 5 15 60 - 5 39 
- ~ - 5 35 - - 5 40 

5 5 - - 40 - - - 4 

5 5 15 - 4 - - - 42 

5 5 - - 25 5 - 5 43 
60 35 10 490 10 25 15 4 
5 5 - - 25 = - - 4 
25 5 - - 105 15 5 - 4 
20 5 - 5 Hs 15 10 - 47 
10 5 - 5 105 20 5 - 48 
- - - - 80 20 - 5 49 

5 5 5 - 65 5 5 10 50 
110 55 5 20 930 75 - 10 51 
10 - - - 85 10 - - 52 
35 25 - 5 310 20 - - 53 
15 5 - 5 195 10 - 5 54 
30 15 - - 170 30 - 5 55 
10 5 5 - 10 5 - ‘ -. 56 
5 10 - - 70 5 - 5 57 
460 235 55 5 3,970 215 125 58 
5 - - - 5 - - - 59 

5 - - 5 40 10 - - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
; TONGUE: OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


.+ .-.+ (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 12-13 
126-136 ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


SE10E ANNEE 


GRADE 11 NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES) N'AYANT PAS ATTEINT 


LE ANNEE 
LA SE ANNEE(I) . 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NO. 


1 35-44 YEARS — ANS 155 30 85 10 15 15 
2 45-54 " - " 440 175 90 35 20 5 
3 55-64 - 1,100 45 230 LS 15 50 
4 65 AND OVER — ET PLUS. 2615 1,150 505 260 135 110 
5 MALE — MASCULIN ..... 610 300 105 60 15 30 
6 15-24 YEARS — ANS . - - - - - - 
7 2-4 " - " 5 - - - - - 
8 4" - " 15 - 10 - - 5 
9 4-4 " - 70 20 20 5 - 10 
10 55-64 ” - ” 145 65 30 25 - 10 
nl 65 AND OVER — ET PLUS. 370 210 40 30 15 15 
12 FEMALE — FEMININ... 3,750 1,500 805 365 165 185 
13 15-24 YEARS — ANS. 10 - - - - - 
4 34" - " 35 5 15 5 - - 
15 BA " 130 25 60 10 5 5 
16 a) " — 370 155 15 30 15 40 

17 5-4 ” 955 380 200 g5 20 40 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 2,250 940 460 230 120 95 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S... 880 260 210 5 80 15 

20 15-24 YEARS — ANS. 10 - - - 5 - 
2 a, " - "… 195 30 45 20 30 10 
2 3-4 " =” 285 65 70 20 30 2 
23 4-4 " =" 200 95 35 15 10 a 
24 55-64 7 - ". 145 60 3 10 5 5 
25 65 AND OVER — ET PLUS. 60 20 % 5 - 5 
2% MALE — MASCULIN 285 105 80 10 10 20 
2 15-24 YEARS — ARS. - - - - - - 
‘8 2-4 " - "…. 60 10 25 - - 
29 3-4 0" =" 75 20 15 5 10 - 
30 4-4 " - " 0 40 10 5 - 10 
3 5-64 55 5 20 5 - 
22 65 AND OVER — ET PLUS. % 5 5 - - - 
33 FEMALE — FEMININ 605 160 130 65 70 50 
34 15-24 YEARS — ANS. 5 a - - 5 - 
35 5-4 " - 135 20 5 20 3% 10 
36 354 " - 205 40 50 15 20 20 
37 4-4 " - ". 130 55 2 10 10 20 
38 55-64 " - "… 85 30 15 10 - 5 
° 3 65 AND OVER — ET PLUS. 40 10 15 10 - - 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CÉLIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(EIS) 3,290 640 us 255 40 , 70 
al 15-24 YEARS — ANS. 870 35 125 40 245 15 
42 2-34 " = " 750 55 70 35 M5 90 
43 354 “ - ” 255 40 40 10 20 20 
m 4-4 " - 330 100 50 50 10 2 
"4 55 " 425 165 35 45 15 40 
4 65 AND OVER ~ ET PLUS .... 655 240 125 5 15 20 
47 MALE — MASCULIN. 1,475 350 200 70 220 125 
48 15-24 YEARS — ANS. 440 15 65 30 125 50 
4 . 25% " -" es dre en) 30 8 10 65 65 

"50 3-4 " - 95 20 15 5 15 - 
sl 5-4 “ - 130 55 40 - 5 5 

. & 6-64 7 190 u5 15 15 10 5 

53 65 AND OVER — ET PLUS … 180 120 30 5 5 5 
SA FEMALE — FEMININ 1810 290 240 180 200 140 
55 15-24 YEARS — ANS. 435 20 55 15 125 3 
56 25-4 " - ” 305 30 30 30 50 % 
57 3-4 160 25 30 - 5 15 
58 45-54 " - " 205 45 10 45 5 20 
59 55-64 ” - ”. 230 50 20 25 10 35 
60 ‘© 65 AND OVER - ET PLUS. 475 120 95 70 10 20 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. . ; | 
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- TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT. MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF: PAR ‘NIVEAU’ DE' SCOEARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT. 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


FRENCH 
FRANCAIS 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH 


ANGLAIS 


OTHER 
AUTRES 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLÔME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


10 15 5 - 145 5 - - 1 
40 15 15 15 380 35 10 15 2 
140 15 10 5 990 70 10 30 3 
210 125 25 35 2415 90 30 85 4 
45 25 5 20 540 25 20 25 5 
- - - - - - - - 6 
- - - 5 5 - - - 7 
- - - - 15 - - - 8 
- 10 - 5 60 5 - - 9 
10 - - 5 135 5 5 - 10 
30 10 - 10 320 10 10 2% ll 
415 210 55 55 3,425 190 30 100 12 
- - - - 10 - - - 2 

5 - - - 30 5 - - 4 
5 15 5 - 130 - - 8 
40 5 10 10 320 35 5 10 16 

125 70 10 15 845 65 10 3 17 
240 110 25 25 2,090 80 20 60 18 
100 55 20 15 805 50 15 20 19 

- - - - 5 5 - - ,20 
25 20 5 45 175 5 - 10 21 
45 25 10 - 260 15 10 - 2 
10 5 5 5 175 5 5 1.23 
20 - 10 - 125 15 - 5 24 
5 5 - - 65 - - - 2B 
30 30 - 5 260 20 - 5 26 
- - - - - - - - 2 
10 15 - - 60 - - - 2B 
15 10 - - 75 5 - - 2 
- - - 5 55 5 - 930 
5 - - - 5 10 - - 3 
- 5 - - Pa) - - | - 2 
75 25 20 10 545 35 10 15 3 
- - - - - 5 - - 3 
15 10 5 15 5 - 15 35 
5 15 10 - © 490 10 - % 
10 5 - - 120 5 - - 9 
15 5 10 - 75 10 - - 8 
5 - - - 40 - - - 3 

485 30n 85 420 2,860 245 65 130 4 
150 100 5 80 725 110 10 30 .…4l 
65 15 15 195 645 55 20 3 a2 
40 25 10 55 205 15 2 15 4 
35 20 10 35 300 2 - 15 .4 
60 15 15 35 385 20 5 10 4 
110 30 10 25 605 5 5 30 | 46 
Hs 140 35 220 1,240 130 30 .. 0 4? 
45 50 ,10 50 370 45 10 15° 4 
40 80 10 15 385 30 ‘ 10 20 49 
15 5 5 ! 10 70 10 10 ' 10 50 

5 5 - 15 105 15 - 10 ..51 
5 - 5 10 165 25 5, 5 82 
- - 5 10 150 15 = 15 1 83 

355 155 50 200 1,620 105 35 ‘55 54 
105 55 10 30 355 65 - 15 755 
2 35 5 80 260 5 10 10 5% 
5 20 5 35 130 - 15 10 57 
40 10 10 15 190 10 - - °8 
55 10 10 25 225 - 5 Los 5 5 
105 30 5 15 450 10 5 So 15 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. oO te 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
“TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
NE ANNEE 12E-13E ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES | N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(1) 


GRADES 9-10 


SE-I0E ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. OU DIPLOME 


SASKATOON, SASK.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS ~ TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES...................................... * 44,800 10,485 6,025 2,660 6,380 3,135 
2 MALE — MASCULIN 33,495 "7,530 4,660 1,990 4,990 2,200 
3 15-24 YEARS — ANS 4,285 135 465 315 1,120 350 
4 2-34" -" 8,430 515 830 385 1,610 610 
5 3-44" " we 6.190 1,075 1,040 480 865 360 
6 45-54 - . . 5,720 1,455 1,040 400 675 435 
7 55-64 " — ". 4,395 1,615 735 245 435 300 
8 65 AND OVER — ET PLUS 4470 2,740 500 160 280 150 
3 FEMALE — FEMININ 11,305 2,955 1,360 670 1,390 930 
10 15-24 YEARS — ANS. 2,505 15 150 105 600 315 
H 25-40 " - ' 1,630 80 180 NS 215 145 
12 3-44" -" 1,055 180 195 75 105 120 
13 45-54 " — 1,120 280 185 105 120 80 
14 55-64 ” - 1,695 615 245 125 155 140 
15 65 AND OVER — ET PLUS 3,300 1,785 410 145 190 130 
16 MARRIED(2} - MARIE(E)S(2).. 31,165 7,035 4,515 1,925 4,505 2,085 
17 15-24 YEARS — ANS. 2,920 120 380 230 735 255 
18 25-40 " -" 8,135 495 880 405 1,545 595 
19 35-44  " - ". os 6,245 1,085 1,055 490 870 390 
20 4-4" - ". 5,675 1,405 1,020 420 680 435 
21 55-64 " - ". 4270 1,565 740 235 430 280 
22 65 AND OVER - ET PLUS 3,925 2,355 45 145 255 130 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON. 29,055 6,465 4,180 1,770 4,285 1,915 
24 15-24 YEARS - ANS. 2,695 nb 335 205 680 235 
25 2-4 _ 7,575 460 810 365 1,465 540 
26 3-44" - ". . 5,830 990 980 455 840 335 
27 45-40" - ". 5,330 1,305 960 390 645 415 
28 55-64 " — ". 3,930 1,415 660 215 400 265 
29 65 AND OVER — ET PLUS 3,685 2,185 * 426 140 250 125 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN. 28,560 6,375 4325 1.750 4,230 1,890 
31 15-24 YEARS — ANS. 2,595 110 320 200 670 225 
32 25-40" - " 7,380 450 795 365 1,445 535 
33 3-44" - ' 75,775 975 965 455 830 330 
34 4-4  - ". 5,285 1.295 955 385 635 45 
35 55-64 " - 3,875 1,385 655 210 400 265 
36 65 AND OVER — ET PLUS... 3,650 2,160 420 145 255 125 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... 490 85 55 15 55 25 
38 15-24 YEARS — ANS. 105 - - 1 5 10 5 
39 5-34" - " 190 5 15 - 20 5 
40 B-44 " — 60 10 15 5 5 5 
4l 45-H " — 45 10 5 5 10 - 
42 55-64" - ". . 50 25 5 - 5 $ 
43 65 AND OVER — ET PLUS... 35 20 5 - - - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) ~ EPOUX . 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2)... 760 220 105 30 85 65 
45 15-24 YEARS - ANS. 60 - 19 5 15 5 
46 25-40" - ". 215 15 15 5 30 25 
47 H-4 0" - ". 115 25 20 5 10 10 
48 45-40 " - " 100 30 15 5 15 5 
49 55-64 " - "2. 135 4 7 8 5 15 10 
50 65 AND OVER - ET PLUS 135 105 10 $ - 5 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
5} SEULEMENT A LA MAISON(2)... 1,350 355 230 125 140° 105 
52 15-24 YEARS — ANS. 160 5 35 20 35 20 
53 25-84 0 " - " 345 25 60 40 45 25 
54 3-4 " = 295 75 7 55 25 25 50 
55 45-54 " - 240 . 70 40 30 20 10 
56 55-64 " - ”. 200 105 40 15 et) - 
7 65 AND OVER — ET PLUS... 105 70 5 - - 5 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 5,040 2,540 660 265 350 270 
59 15-24 YEARS — ANS . ve 10 - - - 5 5 
60 25-40" - den 50 “15 10 - - 10 


SEE FOOTNOTE(S} AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE OÙ DIPLOME NO 


4,480 4,770 925 5,945 33,575 1,120 9,125 915 1 
2,900 3,590 630 5,000 25,045 790 6,955 705 2 
410 1,020 4 425 3,820 75 305 90 3 
1,105 1,210 130 1,970 7,120 185 980 145 4 
615 505 130 1,130 4,515 170 1.400 105 5 
425 395 130 760 3,995 145 1,485 100 6 
250 235 135 450 3,035 105 1,130 120 7 
100 225 60 260 2,565 110 1,655 145 8 
1,570 1,180 295 950 8,535 330 2,170 265 9 
470 565 80 205 2,240 70 155 35 10 
275 250 60 305 1.440 30 145 10 il 
145 70 40 125 745 50 240 20 12 
160 50 30 105 775 40 290 20 B 
185 105 25 105 1,175 80 385 55 14 
340 140 55 105 2,155 65 955 125 15 
2.640 3,015 630 4,605 23,365 730 6,475 595 16 
300 555 40 305 2.620 35 205 55 17 
1,120 1,135 135 1,825 6.955 170 890 125 18 
635 505 135 1,080 4,595 175 1,380 100 19 
ms 405 140 730 3.985 140 1,445 95 20 
240 225 125 435 2,950 95 1,100 15 21 
100 190 60 235 2.260 n 1,450 100 22 
2.615 2,820 595 4,415 21,765 675 6,075 540 2 
275 515 4 295 2,425 35 190 50 24 
1,030 1,055 120 1,730 6.470 155 845 110 25 
580 485 125 1,040 4,270 155 1,310 100 26 
400 385 130 700 3,745 135 1,365 90 27 
230 205 120 420 2,745 95 995 100 28 
95 170 55 230 2,120 105 1,370 90 29 
2,580 2.770 570 4,270 21,360 660 6.010 530 30 
270 505 35 265 2.330 30 180 50 31 
1,010 1,025 110 1,650 6,290 150 835 100 32 
580 485 125 1,025 4,225 155 1,295 100 33 
400 380 125 690 3,700 135 1,355 90 34 
225 200 415 420 2,715 90 975 100 35 
90 170 55 230 2,100 100 1,355 90 36 
40 55 25 145 405 20 60 5 37 
10 15 10 35 95 - 10 - 38 
20 30 10 85 180 5 5 10 39 

- - 5 10 45 5 15 - 40 

- 5 5 10 40 - 5 - 4l 

5 5 - 5 30 5 15 - 42 

5 - - - 15 5 10 - 8 

65 so 20 95 550 20 160 30 44 

- 15 - 5 50 5 5 - 4 

35 45 5 40 170 10 15 20 46 
10 5 5 30 LE) - 25 - 4 
10 5 - 10 70 $ 20 - 4 

5 5 5 10 100 - 30 5 49 

§ 5 - - 65 5 50 10 50 
165 110 25 95 1,050 30 245 25 sl 
25 20 = 10 145 5 10 52 
55 40 10 50 315 3 30 - 53 
40 1§ - 15 235 15 45 - 4 
30 10 5 20 175 - 60 5 55 

5 15 - 5 110 5 75 15 56 

10 15 5 - 75 5 25 - 57 
505 230 80 150 3,225 160 1,465 195 58 
- - - - 15 - - - 59 

- - § - 40 - 5 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 


SEE 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY -MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
77 TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


".(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 


TOTAL DES MENAGES PRIVES l'N'AYANT PAS ATTEINT | SE-10E ANNEE HE ANNEE 
LA SE. ANNEE() 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OÙ CHEF 


NON—UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


35-44 YEARS — ANS... : . 160 . 25 40 20 15 20 
4-34 " 455 150 70 40 35 30 
55-64 " - ” 1,135 445 150 80 No 105 
65 AND OVER — ET PLUS... 3,235 1,905 . 385 125 180 no 
MALE — MASCULIN 640 395 50 20 30 3 
15-24 YEARS - ANS - - - : - - - 
25-34 - . 5 5 - - - - 
35-40" - ".… : 30 - 5 5 5 - - 
4" - ". 60 25 5 - 5 10 
55-64 . M0 50 5 15 5 5 
65 AND OVER - — ET PLUS .. 435 315 35 5 15 10 
FEMALE - FEMININ 4,400 2,140 610 240 320 240 
15-24 YEARS — ANS 10 - - - 5 5 
25-84 " - " 40 15 19 - - 5 
35-44" - ” 130 15 35 15 15 15 
45-54 0 " - " 395 125 10 45 30 25 
55-64 " - ” 1,025 395 150 65 105 100 
c++ 65 AND OVER - ET PLUS 2,800 1,590 355 MS 165 95 
DIVORCED - DIVORCE(E)S.. 1,480 290 285 145 185 110 
15-24 YEARS - ANS 25 - 10 10 5 - 
25-34 - 410 - 10 70 . 45 70 35 
3-44" - " . we 410 70 100 30 4 2 
6-4 " - " 265 55 60 25 30 20 
55-64 225 85 30 20 30 20 
65 AND OVER - - ET PLUS ... 150 70 15 20 15 10 
MALE — MASCULIN 470 150 90 25 65 10 
15-24 YEARS - ANS 15 ~ 5 5 5 - 
25-34 - 110 5 30 - 25 - 
3-44" - " 100 25 35 = 20 - 
6-4 " - " 80 20 20 5 5 - 
55-64" -— ” 85 50 5 5 5 - 
65 AND OVER — ET PLUS 85 55 - 5 10 - 
FEMALE — FEMININ. 1,015 140 190 M5 130 100 
15-24 YEARS — Al 15 - - 5 - - 
25-34" 295 10 45 40 40 35 
3-40" - " 305 45 65 25 30 25 
45-54 ~ 190 35 40 20 25 20 
55-64 135 35 ra) 10 20 15 
+ 65 AND OVER - — ET PLUS 70 15 10 10 5 5 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CÉLIBATAIRES 
_GAMAIS MARIE(E)S) 1,09 620 565 330 1,335 660 
15-24 YEARS — ANS 3,835 40 230 180 980 405 
25-44  - 1,460 70 105 55 225 110 
35-44  " - "… 435 70 40 20 35 40 
45-54" - ". 450 125 10 15 55 35 
55-64 " - ” 7 465 130 55 40 25 45 
65 AND OVER - eT PLUS 465 195 65 15 25 ès 
MALE — MASCULIN 3,065 390 300 155 585 205 
15-24 YEARS. - ANS 1,620 25 135 110 430 120 
- 5-34 m5 50 50 20 115 45 
3-40" - " 170 40 20 10 10 10 
4-34 " - " 200 85 40 5 15 15 
55-64 ” Te 185 80 25 5 15 15 
65 AND OVER - - Er PLUS 5 105 35 - 5 5 
FEMALE - FEMININ 4,050 235 265 170 750 455 
15-24 YEARS — ANS 2215 10 5 70 545 285 
25-34 " = 750 20 55 35 110 65 
35-44 " — 265 30 20 5 30 30 
45-54 " — vs 245 4 35 10 40 25 
55-64 " - ”" din we 285 : 45 25 3 - 10 25 
65 AND OVER - ET PLUS de | 290 85 30 15 15 20 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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+ TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE | 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE " ENGLISH: ” + FRENCH ‘OTHER 


2 ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE NOT STATED 


2 NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME 


15 10 10 15 95 20 40 5 1 
7 15 10 20 25 20 155 5 2 
125 55 15 50 765 70 260 45 3 
285 145 35 60 2,040 50 1,005 135 4 
20 50 10 30 375 10 215 & 5 
- - - - - - - - . 6 
- - - - 5 - 5 - 1 
- 5 - 10 20 - 10 - 8 
10 - - 10 40 - 15 - 8 
10 10 5 5 65 5 "30 10 10 
10 35 5 5 245 5 155 3% 
485 180 65 No 2,850 150 1,250 155° 12 
- - - - 10 - - - 2 
5 - 10 - 35 - - 5 + Is 
15 5 10 5 75 15 35 5 15 
70 20 10 10 235 20 135 5 16 
15 45 5 45 695 65 225 35 17 
285 110 35 50 1,795 50 850 110 ‘18 
115 120 ” 130 1,185 30 20 0 - + 19 
- - - - 25 - - = 2% 
55 65 15 45 360 5 30 15 21 
55 25 15 45 305 15 80 5 2 
35 5 10 35 215 5 35 10 2 
20 15 - 5 160 50 5 24 
10 5 - 5 85 - 55 5 8 
30 40 10 60 320 10 110 3 2% 
- > - - 10 - - - 2 
15 20 - 25 90 5 5 15 2 
5 - - 15 80 - 20 5 29 
5 - 5 15 60 - 5 5 4 
5 10 - - 4 5 35 5 3 
5 5 - 5 3 - 35 5 32 
145 85 35 65 830 20 150 0 3 
- - - - 15 - - - 34 
a 50 15 20 275 5 25 - 3 
45 25 20 30 225 10 65 5 36 
3 10 5 15 150 30 5 9 
15 - - - 120 - 15 - +B 
5 - - 5 50 - 20 - ° 39 
960 1,400 110 1,065 5,840 205 925 ' 149 40 
570 1,025 30 325 3,405 110 260 65 - 4l 
200 250 35 415 * 1,205 40 195 2 4 
60 40 15 us 270 20 140 10 4 
% 15 10 80 295 15 130 -- 10 4 
45 45 20 70 335 15 105 10 45 
40 25 15 65 330 10 95 25 4 
220 645 30 + 535 2,440 90 «460 5: 4 
140 ? 495 10 160 1425 40 120 ' . 0° 8 
50 115 15 260 570 20 110 15 49 
15 20 - 50 105 10 55 5 50 
5 10 - 35 110 - 80 i 5 SI 
10 5 5 25 115 10 55 - 8 
- 5 - 15 115 5 45 ° 5° 83 
745 755 145 ‘530 3,400 110 40 { 65 54 
430 530 5 165 1,985 65 140 30 5% 
150 130 25 155 640 20 85 - 5 
50 20 10 65 165 10 85 5 57 
35 10 5 50 180 10 55 - -8 
35 40 15 50 220 - 55 . lo .89 
40 2 , 10 45 215 5 50 . 15. 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. + ‘ ue 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(L} 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


LIE. ANNEE 12E-136 ANNEE 
WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


ST. CATHARINES — NIAGARA, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES.. 97,395 29,590 16,680 6,675 14,970 8,280 
2 MALE -.MASCULIN....... 77.905 22,720 14,965 5415 12,195 5,145 
3 15-24 YEARS — ANS .. 5,265 245 1,145 575 1,535 465 
4 25H " - ". 17,490 1,745 3,410 1,150 3,540 1,440 
5 35-M " - 15,040 3,600 3,545 1.180 1,950 970 
6 45-54" - 17.295 6,335 3,390 1,150 2,260 1,090 
7 od" ". 12,385 4.980 2,065 940 1,830 755 
8 65 AND OVER — ET PLUS. ; : 10,440 5.815 1,415 ais 1,080 425 
9 FEMALE — FEMININ. ee 19,490 6.875 3,715 1.260 2775 1,140 
10 15-24 YEARS - ANS .. 1,655 70 385 155 410 170 
il 5-4 " - ". 2,600 265 535 180 595 185 
12 3544 1915 355 540 145 265 125 
B 4-4 " 2,805 895 . 815 235 370 190 
14 5564  - ". 3,295 1.215 650 265 450 170 
15 65 AND OVER — ET PLUS... 7,230 4,080 990 280 670 300 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2).. 15,835 21,725 15,100 5,350 11,880 5,115 
17 15-24 YEARS — ANS... 4,600 235 1,145 500 1,290 430 
18 2-4 " -" 17,485 1,805 3,545 1,195 3615 1,450 
19 35-44" 15,315 3,590 3,700 1215 1,980 1,000 
20 4-4 " - 17,260 6,250 3,435 1,170 2,260 1,085 
21 S564" ”. 11,920 4,700 2,000 890 1,795 155 
22 65 AND OVER — ET PLUS... dns 9,250 5,145 1,275 385 945 390 
HUSBANO AND WIFE AT HOME - EPOUX 
B ET EPOUSE A LA MAISON 70,655 20,330 13.180 4,950 11,085 4.795 
24 15-24 YEARS ~ ANS .. 4215 195 1,015 460 1.210 395 
25 2-4 " - ”. 16,070 1,660 3,170 1,090 3,260 1,360 
26 3-4" 14,190 3,375 3,340 1,095 1,860 925 
7 45-54  - 16,065 5,835 3.160 1.060 2.100 1,010 
2B 55-64 0" - ”. 11,340 4,400 1,910 855 1,730 730 
29 65 AND OVER — ET PLUS : 8,175 4,860 1,190 385 905 370 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 69,760 20,115 13,635 4,895 10,905 4,700 
31 15-24 YEARS — ANS 4,090 185 980 460 1,175 385 
2 BH " - ”. 15,890 1,650 3,150 1,080 3,220 1,335 
3 4  - " 14,080 3,360 3315 1.090 1.840 915 
34 4-4 " - 15,885 5,800 3,120 1,050 2,075 980 
35 554 " - ”. 11.180 4,395 1,890 845 1.695 715 
36 65 AND OVER — ET PLUS. 8,635 4,765 1,180 375 895 370 
7 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 895 215 145 5 160 30 
38 15-24 YEARS — ANS... 120 10 30 5 30 15 
39 a, 180 10 20 10 35 2 
40 4 " - 110 15 5 5 15 10 
al 4-4 " - ". . 180 40 35 15 20 3 
a 5554 “ — 160 50 15 15 35 15 
4 65 AND OVER — ET PLUS... 140 95 15 5 10 10 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISOR(2).. be 2,020 690 a5 140 300 30 
4 15-24 YEARS — ANS — 85 15 20 5 10 10 
46 2-4 " - ”, … 450 40 95 20 125 25 
a7 35-4  - ” 395 90 115 50 30 15 
4B a " — 505 195 110 40 70 5 
4g S564" ”. . 310 185 45 20 30 10 
50 65 AND OVER — ET PLUS … Den 265 165 50 - 5 5 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
51 SEULEMENT A LA MAISON(2)...................... 3,165 718 885 265 520 225 
52 15-24 YEARS — ANS. 310 20 115 25 70 30 
53 2-4 " - ” 955 105 280 85 225 70 
54 3-4 " - . 725 125 240 70 90 56 
55 4-4 " - ”. 690 225 165 65 90 50 
56 55-4" - ” 270 Ho 50 10 35 20 
5] 65 AND OVER - ET PLUS. ; 210 125 3 5 15 10 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) ooo... ccecceceecscsetenseseeeee 14,835 5,990 1,945 615 1,185 480 
59 15-24 YEARS — ANS... 20 - 10 - - 5 
60 BH " - "… 80 15 2 5 30 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY ~ UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


FRENCH OTHER NOT STATED 


NON UNIVERSITAIRE 
AUTRES NON DECLAREE 


ANGLAIS FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


6,900 6,260 1,410 6.630 70,250 5,175 20,190 1,780 1 
5,300 5,085 1,180 5,900 55,215 4275 17,050 1,365 2 
405 635 30 225 4,425 360 345 130 3 
1,930 1,835 310 2,135 13,765 1,065 2,350 310 4 
1,230 865 260 1,445 10,400 840 | 3,610 195 5 
905 800 270 1,070 11,235 1,065 4,690 290 6 
560 515 185 560 8.670 615 2,890 210 7 
270 430 120 465 6,720 330 3,165 230 8 
1,600 1,175 225 730 15,040 900 3,140 sis 9 
145 205 5 100 1,460 80 90 30 10 
275 320 35 210 2.210 110 210 70 ul 
175 185 50 85 1,515 155 220 30 12 
195 140 35 135 2.060 235 445 65 3 
240 135 70 95 2,510 155 570 60 14 
570 190 35 110 5,295 175 1,610 160 15 
5.240 4,830 1,160 5.425 53.875 4,285 16,465 1,205 16 
360 455 20 170 3,905 330 290 80 y 
1,880 1.815 285 1,885 13,835 1,075 2,280 295 18 
1,260 900 280 1,395 10.640 875 3,610 190 19 
925 810 280 1,040 11,235 1,100 4,655 270 20 
560 495 195 530 8,350 610 2,770 190 21 
250 360 100 400 5,915 295 2,860 180 22 
4,955 4,475 1,085 5,225 49,895 3,915 15,740 1,105 2 
330 430 15 155 3,550 310 280 75 24 
1,800 1,665 265 1,805 12,615 985 2,205 270 25 
1,180 815 260 1,345 9,760 795 3,470 175 26 
885 760 260 990 10,410 970 4,430 250 27 
530 465 185 535 7,940 570 2.655 175 28 
230 350 9 395 5.620 285 2,705 165 29 
4,890 4410 1,065 5.150 49,215 3.850 15.610 1085 30 
330 410 20 150 3,450 295 275 70 31 
1,785 1,630 260 1,775 12.465 980 2,185 265 32 
1,165 805 250 1,340 9,680 785 3.455 170 3 
865 750 260 975 10.270 955 4,410 250 34 
520 465 175 520 7,810 555 2.635 175 35 
220 345 95 385 5,540 275 2,650 165 36 
65 65 20 75 680 65 135 15 37 
- 10 - 10 100 10 5 - 38 
10 35 5 30 150 10 20 5 39 
20 3 5 5 80 10 20 5 40 
20 5 ~ 20 140 20 20 5 4l 
10 5 - 10 135 10 20 - 42 
10 - ~ - 80 10 50 - 43 
80 120 30 125 1,410 160 390 55 4 
10 5 - 5 70 15 - - 45 

30 50 10 50 370 40 30 15 
20 25 5 36 295 20 75 10 4 
10 20 5 30 330 55 15 5 48 
10 15 - - 205 15 8 15 49 
- 5 5 10 145 15 100 5 50 
210 235 4 70 2,515 205 340 50 sl 
20 20 5 5 285 15 10 - 52 
55 105 5 25 845 45 55 15 83 
60 60 20 15 590 55 70 10 54 
30 30 10 20 495 65 no 15 55 
20 15 10 - 200 20 40 5 5 
25 - - 5 150 - 55 5 57 
NS 350 70 185 8,315 445 2,520 265 58 
- - - - 20 - - - 59 
10 = - - 70 - 10 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


‘ (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 


© E-10E ANNÉE 


GRADE It GRADES 12-13 


12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT HE ANNEE 


LA 9E ANNEE(1) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLONE 


1 35-44 YEARS - ANS .. 295 80 85 30 45 10 
2 » 4-54” 1315 530 300 95 170 75 
3 55-64 " - ” 2,530 1,060 555 220 285 100 
4 65 AND OVER - ET PLUS 7,300 4,305 975 260 655 290 
5 MALE — MASCULIN 1,690 925 225 100 155 15 
6 15-24 YEARS - ANS 5 - - - - 5 
7 25-40 " = - - - - - - 
8 35-4" - " 65 25 15 5 10 5 
9 4-54 " - ° 220 95 35 20 25 20 
10° 55-64 " 325 155 65 45 30 15 
il . 65 AND over | = ET PLUS 1,080 655 115 35 95 40 
12 FEMALE — FEMININ... 9,845 5,065 1,715 510 1,025 405 
13 15-24 YEARS - ANS 15 5 10 5 - 5 
4 25-34 =". 80 15 20 5 35 5 
15 3-44" - ". 230 55 65 25 30 10 
16 5-4 " - " 1,095 435 270 80 145 55 
7 55-64 ” " 2.205 905 495 180 255 85 
18 65 AND OVER - - EF PLUS... 6,220 3,655 860 225 565 250 
19 DIVORCED - DIVORCE{E)S 3,075 745 650 225 430 225 
20 15-24 YEARS - ANS 90 15 30 . 8 15 19 
er 25-34 - ws 795 100 200 55 150 10 
22 3-44" =" ~ 16 165 195 60 NS 60 
23 . 45-54 0 " - ". 785 220 165 70 105 65 
24 55-64 " = " 420 150 65 30 80 10 
25 65 AND OVER ~ ET PLUS 215 105 40 5 20 10 
26 950 260 215 55 130 LE) 
27 5 5 - - - 5 
28 25-34 - 205 5 60 10 30 20 
29° 35-44 " =" 205 45 40 20 25 20 
30 45-54" = 260 70 70 25 35 30 
31 55-64 ” 170 75 25 5 30 - 
32 . 65 AND OVER - = ET PLUS 100 55 20 - 5 10 
33 FEMALE — FEMININ. 2,125 485 480 170 355 145 
34 15-24 YEARS - ANS 80 5 30 10 15 5 
35 25-34 - 590 90 140 50 125 45 
36 35-44  " - ". 565 120 155 40 85 40 
37 45-54 “ —- NE oe 520 145 100 45 70 40 
38 55-64” 245 75 40 25 45 15 
39 65 AND OVER - ~ ET PLUS 120 50 25 5 15 $ 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
4 UAMAIS MARIE(E)S) 6,950 1,125 945 485 1,415 465 
4l 15-24 YEARS — ANS 2,205 70 350 225 640 190 
42 + 2-38 8 ". 1,730 95 175 65 335 100 
43 3-4 0" - " 580 120 HO 30 80 3 
4 4-4 " - ' 720 225 105 55 95 55 
45 55-64 " - " 805 285 95 70 130 50 
4 65 AND OVER - ET PLUS $10 335 ns 45 125 40 
47 MALE — MASCULIN : 3,485 725 460 225 705 200 
48 15-24 YEARS - ANS... 1,080 40 145 105 345 70 
49 25-34 - 945 45 105 40 160 60 
50 35-4 " = 295 io 75 60 20 35 15 
51 45-54" 405 175 60 25 50 30 
52 55-64 400 210 50 25 50 15 
53. 365 180 55 - 60 10 
54 3,465 400 485 260 715 265 
55 1.125 25 200 1154 295 ‘ 120 
56 : 25 34 785 50 70 25 ns 45 
57 .35-4 0 " - " 285 40 55 10 45 5 
58- 5 45-54" - ". 320 50 50 30 45 25 
59 “55-64 " - " 405 75 50 40 80 4 
60 85 AND OVER — ET PLUS 545 160 60 45 70 3 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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* TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET ... . 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF . 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 
WITHOUT CERTIFICATE, oo 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER 


NOT STATED 

AUTRES = NON DECLAREE 

WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME 


30 20 - - 195 20 70 1 
65 35 10 25 920 130 235 3 2 
170 80 25 40 1,880 120 475 5 3 
445 218 35 ns 5,225 170 1,735 170 4 
55 70 15 65 1,195 60 370 6 5 
- - - - 5 - - - 6 
- - - - - - - - 7 
10 - - - 50 - 10 - 8 
5 10 - 15 155 15 35 5 9 
15 5 5 5 245 15 55 15 10 
35 50 10 50 740 25 270 4 ot 
660 280 60 120 715 385 245 ee 20 12 
- - - - 15 - - - 3B 
10 - - - 65 5 10 - 4 
20 20 5 - 150 15 60 5 15 
60 5 15 15 755 115 200 2% 16 
155 70 20 40 1.640 100 420 4 17 
410 160 30 70 4,485 145 1,460 130 18 
260 710 55 ns 2,510 165 45 eo” 19 
5 10 - - 85 - - - 2% 
100 65 25 35 680 60 40 15 2 
65 80 5 2B 650 60 60 - 2 
55 60 5 40 610 25 130 0 2 
30 35 15 15 315 15 75 5 24 
10 15 - 5 160 5 40 10 25 
55 95 15 50 735 45 145 % 2% 
- - - - 10 - - - 2 
20 25 10 20 165 20 15 5 8 
20 25 - 5 175 15 10 - 2% 
10 10 5 15 200 5 50 5 4 
15 20 - 5 115 10 45 5 3 
- 10 - - 65 - 25 5 32 
205 180 40 65 1775 120 195 3% 3 
10 10 - - 80 - . - - 3 
80 40 10 15 515 35 25 10 35 
50 55 10 15 475 45 45 5% 
5 50 5 25 405 25 80 10 7 
20 10 15 10 200 10 35 - 8 
5 10 - 5 95 5 10 - #9 
675 815 5 905 5,560 280 855 - 255 4 
185 375 15 160 1,875 105 145 8 ll 
215 265 40 430 1,395 35 230 715 4 
50 50 15 105 430 35 95 0 4 
55 40 5 %5 530 50 110 3 4 
35 45 35 65 630 30 135 15 45 
140 5 20 55 705 30 140 35 4 
215 395 50 515 2,665 160 535 135 4 
65 215 15 70 - 890 50 70 60 4 
100 130 20 295 "165 25 125 25 49 
20 5 5 60 . 205 20 65 10 50 
15 10 - 35 215 30 15 2 sl 
5 10 5 25 * 295 15 85 - 8 
10 20 10 20 230 10 110 “ts: 10 83 
460 420 65 400 2,900 120 325 1% 5 
120 160 - 90 980 50 75 20 55 
120 140 15 145 ~ 630 10 100 45 5 
30 45 15 45 205 20 30 1057 
35 25 19 60 260 15 40 10 58 
35 30 20 35 335 10 50 15 59 
130 15 10 1 3 475 15 30 25 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING. OF HEAD 


POST~SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE() 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 
LIE. ANNEE 


GRADES 12-13 
I2E-ISE ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


ST. JOHN’S, NFLD. — T.-N.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEWOLO HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES ve 36,805 10,050 6,885 5,830 470 2,225 
2 MALE — MASCULIN... 30.770 8,075 5.580 4,925 415 1,975 
3 15-24 YEARS - ANS 2,465 265 465 435 20 240 
4 3-340" - ". ve 8,915 1,030 1,200 1,375 NS 815 
5 35-40" -” 6,305 1,195 1,260 1,090 85 430 
6 4-4 " - 5,425 1,960 1,170 820 55 260 
7 55-64 " — ” ve ve 4,595 1,940 955 795 50 160 
8 65 AND OVER — ET PLUS... be 3,065 1,675 540 410 80 70 
9 FEMALE — FEMININ... 6,035 1,975 1,305 900 55 250 
10 15-24 YEARS — ANS. 720 45 105 120 5 60 
1 25-40 " - " 860 170 175 85 10 40 
12 3-44" - " 645 140 190 75 10 35 
13 5-4" =" 860 280 205 130 10 40 
14 55-64 " - " 1,130 445 290 165 10 30 
15 65 AND OVER — ET PLUS .. 1,820 00 340 325 15 50 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2).. 29,940 7,850 5,630 4,815 405 1,940 
i7 15-24 YEARS - ANS .. 2,240 275 475 420 20 215 
18 25-40 " - ". 8,850 1,095 1,260 1,360 120 820 
19 35-44" =" 6,370 1,215 1,310 1,110 85 440 
20 4-54" - . 5,390 1,950 1,165 830 55 250 
al 55-64 " - ”. a bee 4,425 1,855 945 735 50 . 165 
22 65 AND OVER — ET PLUS 2,675 1,455 40 360 65 55 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON... . 28,600 7,355 5,295 4,650 385 1,880 
24 15-24 YEARS — ANS .. 2,135 240 440 405 20 ais 
25 25-34” " 8,475 1,000 1,180 1,320 120 785 
26 44" - ”. 6,075 1,140 1215 1,080 75 420 
27 cS — ". 5,095 1,820 1,105 785 60 245 
28 55-64 " — 4,250 1,765 gio 710 45 165 
29 65 AND OVER - ET PLUS... 2,560 1,385 445 350 60 55 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 28,275 7,280 5,220 4,610 380 1,880 
31 15-24 YEARS — ANS. 2,105 245 435 395 25 215 
32 23-84 0 " - " 8,375 995 1,160 1,315 5 785 
3 35-4 "= 6,005 4,130 1,195 1,065 80 415 
34 4-54" - 5,040 1,800 1,090 780 55 240 
35 55-64 ” - ”. 4,215 1,750 895 705 45 165 
36 65 AND OVER - ET - 2,525 1,365 440 345 65 55 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 330 75 80 40 5 10 
38 15-24 YEARS - ANS. 35 - 10 10 - - 
39 25-34" " gs 5 2 $ 5 5 
40 35-44 "=". 70 15 20 15 - 5 
41 4 " - ”". . 60 20 10 5 5 - 
42 85-64 " - ”. ben 3 15 10 - - - 
43 65 AND OVER ~ ET PLUS oo eee 30 20 5 - - - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2).. 500 180 80 SO 5 25 
4 15-24 YEARS - ANS. 10 5 - - - - 
4 25-34 - 125 20 5 10 - 15 
4 35-44 - 100 20 20 10 - 5 
48 45-484 " — ”. : . 110 55 20 10 - 
49 55-64 " Oe - 95 45 20 15 - - 
50 65 AND OVER — ET PLUS. 60 30 15 5 - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2).. 845 310 255 115 10 35 
52 15-24 YEARS — ANS. 85 30 30 15 - - 
53 3-34” . 250 75 70 25 5 15 
4 35-44 " - ". 195 50 70 25 5 10 
55 -4 " - ”". 180 75 45 35 - - 
56 55-64 " = ". 75 4 15 15 - - 
57 65 AND OVER — ET PLUS. 60 35 20 - - - 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES).. 3,475 1,595 755 550 35 110 
59 15-24 YEARS — ANS. 10 - 5 - - - 
60 5-38 - 40 10 15 5 - - 


SEE FOOTNOTE(S} AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE.ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE" DU CHEF 
POSTSECONDAIRE | 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE . 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH. FRENCH 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


ANGLAIS . FRANCAIS -NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


WITH DEGREE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME No 


3,855 2.925 155 3,810 35,605 90 550 555 1 
3,240 2.515 615 3,430 29,750 70 505 45 2 
325 460 20 230 2,400 10 10 50 3 
1,565 1,020 170 1,605 8,605 30 150 130 4 
675 510 180 875 6,065 10 145 80 5 
375 285 100 400 5,255 10 105 55 6 
230 165 110 190 4,445 10 50 85 7 
80 70 30 120 2,980 - 40 40 8 
610 415 145 375 5,855 20 50 105 9 
170 140 - 65 690 - 10 15 10 
125 75 30 145 825 10 25 5 il 
65 50 15 55 625 5 5 5 12 
80 50 25 40 845 5 - 10 13 
85 45 40 35 1,105 - 5 20 14 
75 55 30 30 1.770 - ~ 50 15 
3,225 2,335 605 3,145 28,985 70 495 400 16 
310 350 15 155 2,180 5 5 45 7 
1,560 990 170 1,475 8,545 35 150 125 18 
680 500 185 845 6,130 15 145 80 19 
385 275 $0 380 5,230 10 105 55 20 
220 160 105 185 4,290 10 50 75 2! 
65 65 40 105 2,615 - 40 20 22 
3,140 2,255 580 3,050 27,690 60 45 - . 970 3 
300 345 10 155 2,085 5 10 45 24 
1,530 960 155 1,415 8,190 25 145 115 25 
660 470 180 830 5,850 20 136 75 26 
365 265 90 365 4,940 10 100 50 27 
220 155 105 180 4,125 10 55 : 70 28 
65 60 35 100 2,500 - 35 : 20 29 
3,100 2.245 570 2,995 27,385 50 465 -- 370 30 
285 340 15 155 2,055 5 - * 40 31 
1,520 950 155 1,385 8,105 20 135 15 32 
660 470 180 815 5,785 10 135 70 33 
360 265 85 365 4,880 10 100 50 34 
210 155 105 175 4,090 5 50 65 35 
65 55 30 100 2,470 - 35 20 36 
40 15 5 55 310 10 10 - 3 
15 5 - - 30 - - - 8 
15 10 5 35 85 5 =. 39 

- - - 10 65 - - - 40 

5 - - 5 60 - - - Al 

10 - - 5 40 - - - 4 

- - 5 - 30 - - - 4 

30 4 10 80 475 10 20 #4 

- - 5 - 15 - - - 45 

1§ 10 10 40 120 - - 5 4 
10 10 _ 20 95 = 5 5 47 

5 10 - 10 105 - 5 - 48 

- 5 ~ 5 85 - 5 49 

- 5 - - 55 - - - 50 
50 4 15 20 820 5 15 10 51 
10 - - - 85 - = - 52 
15 15 5 20 235 5 5 5 53 
10 15 5 - 185 - 5 5 4 
15 5 5 - 185 - - - 55 

- - - - 75 - - - 6 

- - - - 55 - - - 9 
205 115 60 45 3,385 | 5 | 10 75 58 
- - - - 10 - - ~ 59 
10 = - 5 35 - - = 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 6. 


6-71 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE-OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
-. + . : TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL.STATUS, SEX AND AGE OF HEAD GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE %1) GRADES 9-10 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 9-108 ANNEE IE ANNEE 12E~13E ANNEE 


LA SE ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS 180 4 55 30 - 10 
2 45-54 " - ”. 505 180 125 70 5 30 
3 55-64 " - "… $35 415 240 130 5 20 
4 65 AND OVER - ET PLUS. 1,805 950 315 320 25 50 
5 MALE — MASCULIN 570 295 gs 105 10 20 
6 15-24 YEARS - - - - - - - 
7 2-4 " - " $ - - - - - 
8 35-4 " — 20 10 5 5 - 5 
9 4-4 " =". 90 30 25 15 - 5 
10 55-64" - "… 135 15 10 40 - - 
il 65 AND OVER — ET PLUS. 320 185 55 45 5 10 
12 FEMALE - FEMININ. 2,905 1,300 660 445 30 95 
B 15-24 YEARS — ANS. 5 - 5 - - - 
14 25-34 " - ". 35 10 10 5 - - 
15 35-484 0" - ”. 160 35 55 25 - 10 
16 45-54 " - " 415 155 100 55 5 25 
17 55-64 " — 800 345 230 90 10 20 
18 65 AND OVER - ET 1,485 765 265 270 20 35 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S.... 520 125 US 15 15 20 
20 15-24 YEARS — ANS. 10 - 5 5 - - 
21 25-340 " - ”. . 175 40 45 3% 5 - 
22 3-4" — . 165 30 40 15 5 10 
23 45-54  ” 120 25 23 15 5 

24 55-64 ” 35 25 - - - - 
25 65 AND OVER 2 10 - 5 - - 
26 MALE — MASCULIN 155 35 25 40 10 
27 15-24 YEARS — ANS. - - - - - 
28 25-40 " .- " 40 5 5 15 - - 
29 35-44" — 50 10 10 10 5 5 
30 45-54 0" - 4 10 5 5 5 5 
31 55-64" - ". 10 5 - - - - 
32 85 AND OVER - ET PLUS... 10 5 - - - - 
33 FEMALE — FEMININ... 365 90 $0 45 10 

34 15-24 YEARS ~ ANS. 10 - - 5 - 

35 25-84 0" - " 135 30 35 15 - 
36 35-44" = Ns 20 35 10 - 5 
37 45-54 " 70 15 10 10 - 5 
38 55-64 " - ”. . 25 15 - - - - 
39 65 AND OVER ~ ET PLUS..... ve 5 5 - - - - 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

a UAMAIS MARIE(E)S) .. 2,865 485 35 380 20 155 
4) 15-24 YEARS - 930 35 85 125 5 80 
42 2-34 " - ” 710 70 65 70 ~ 35 
43 35-40 " — 230 45 45 15 5 - 
4 4-4 " - 275 85 60 30 - 10 
45 55-64 " - ”. 335 95 55 85 5 10 
46 65 AND OVER — ET PLUS .. 390 165 80 50 5 15 
47 MALE — MASCULIN... 1.270 285 165 430 10 50 
48 15-24 YEARS ~ ANS. 350 20 30 35 - 25 
49 2-4 ” ". 370 15 30 35 15 
50 3-44 - ”. 125 30 30 5 - 
5! 45-54 " - ”. . ~ 140 65 30 10 - 10 
52 55-64 ” - ”. ve 135 65 20 35 - - 
53 65 AND OVER ~ ET PLUS... > 150 90 30 10 10 - 
54 FEMALE — FEMININ... 1,595 200 220 250 5 105 
55 15-24 YEARS — ANS. 580 20 60 90 5 60 
56 25-84 " - ” 340 50 30 35 - 20 
57 35-44 " = © 105 15 15 5 5 5 
38 45-54" - j 135 15 30 20 - 5 
59 55-64 0 " — ". 1, 195 25 . 30 55 - 5 
60 65 AND OVER ~ ET PLUS. « 240 75 55 45 > 15 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. ‘ 


6 — 72 ‘ 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


{BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


OTHER 
AUTRES 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


NOT STATED 
NON DECLARE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC “GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME QU GRADE QU DIPLOME NO 


25 10 5 5 180 - - - I 
35 35 25 5 495 5 - 5 2 
65 30 15 10 900 - 5 % 3 
75 40 20 20 1.760 -. - 45 4 
30 15 10 10 550 5 - 5 5 
- - - - - - - - 6 
- - - 5 - 5 - - 7 
- - - - 20 - - - 8 
5 - 90 - - - 9 
10 - - - 125 - - 10 10 
10 - - 5 315 - - 10 11 

180 100 60 30 * 2,835 - 60 12 
- - - - 5 - - - 2B 
10 - - - 35 - - - 4 
25 5 - 5 160 - - - 15 
30 25 15 5 405 5 - 5 
50 30 15 5 770 - 5 5 oO 
60 35 20 15 1,450 - - 3% 18 
60 60 20 35 510 - - 10 19 
- - - - 5 - - - 2 
25 15 10 5 175 - - - a 
15 20 - 20 160 - - - 2 
10 15 5 10 . 10 - - 5 23 
5 - 5 - 35 - - - 2 
- 5 - - 15 - - 5 88 
10 20 10 15 155 - - - 8 
- - - - - - - - 27 
5 5 - 5 40 - - - 2 
5 10 - 5 50 - - - 2 
- - 5 45 - - - 30 
- - - 10 - - =. 31 
- - - - 10 - - - 2 
55 40 15 25 350 - 5 0 3 
- - - - 5 - - - 3 
20 15 10 - 135 - - ~ 3 
10 10 - 15 110 - - 4% 
10 15 - 5 70 - - 37 
5 - - 25 - - - 3 
- - - - 5 - - - 39 

365 420 0 580 2,735 15 4 0 4 

190 255 5 145 895 5 15 2 4 
85 90 25 270 670 15 15 42 
30 25 10 60 220 - 10 5 4 
30 10 10 50 265 - - - 4 
20 15 20 30 325 - 5 10 45 
15 20 5 5 365 - - 20 4% 
80 200 20 330 1.190 15 30 4 4 
35 15 10 80 330 5 5 10 4 
30 55 10 180 340 10 5 10 49 
5 15 5 35 115 - 10 - 50 
5 5 - 20 130 - - - 51 
- 5 - 5 135 - - 5 5 
- 5 - 15 135 - - 15 83 

290 220 55 245 1,545 5 15 35 4 

155 140 - 65 555 - 5 15 55 
65 35 15 90 335 - 5 - % 
25 15 - 20 100 - - 5 9 
20 10 5 30 135 - - - 88 
20 15 20 20 190 - - - 59 
10 15 5 15 230 - - 10 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 6, 


eo 6 — 73 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
_ TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA). 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


~ MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 


2E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT | ” SE-10Ë ANNEE IE ANNEE 
LA QE ANNEE() WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


SUDBURY, ONT.: + 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES 45,710 15,900 8,795 2.100 5,890 2,735 
2 MALE — MASCULIN... 38,730 13,090 7,655 2,340 5,075 2.295 
3 15-24 YEARS — ANS. 3,440 170 895 320 1,010 305 
4 25-34" - " 10,515 1,325 2,350 795 1,615 875 
5 3-4 " - 8,485 2,665 1,885 520 1,010 500 
6 45-54 " - " 8,055 3.935 1,430 365 750 340 
7 55-64 " — "LL. 5,125 2810 800 260 510 175 
8 65 AND OVER - ET PLUS. 3,105 2,180 300 75 180 105 
9 FEMALE — FEMININ 6,980 2,815 1,140 360 815 435 
10 15-24 YEARS - ANS. 905 50 WS 65 215 95 
mel 2-34" - " 1,155 160 200 80 195 125 
12 35-44" - 815 250 190 65 105 55 
13 45-54 " - 1,105 460 210 70 119 70 
14 55-64 " =" 1,280 665 195 55 115 50 
15 65 AND OVER - ET PLUS. 1,730 1,225 180 30 75 45 
16 MARRIED(2) - MARIECE)S(2).... 37,100 12,585 7,465 2.265 4,770 2,230 
17 15-24 YEARS — ANS. 2,955 185 835 280 805 275 
18 2-34" - " 10,210 1,375 2315 785 1,590 830 
19 35-40" -" 8,505 2,680 1,890 530 1,010 505 
20 45-54 " - " 7,910 3,860 1,395 350 nS 355 
2 55-64 " - ". 4,900 2,655 770 250 505 185 
22 65 AND OVER — ET PLUS 2,620 1,835 265 65 150 85 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON ....................................... 34,745 11,740 6,995 2,075 4,505 2,070 
24 15-24 YEARS — ANS .... 2,750 165 75 250 770 245 
25 25-40 " - ” 9,585 1,265 2,170 705 1,490 785 
26 35-44" - ” 7,965 2,510 1,775 485 940 460 
27 4-54 0" = 7,390 3.615 1.305 335 675 330 
28 55-64 ” = 4,605 2,495 725 240 470 175 
29 65 AND OVER ~ ET PLUS 2,450 1,690 245 65 150 80 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN .. 34,370 1,635 6,930 2.075 4,460 2,015 
31 15-24 YEARS — ANS 2,700 160 765 250 750 240 
32 25-3840" - "… ue 9,485 1,255 2,160 705 1,485 765 
3 35-44" - " . u 7,880 2,480 1,755 485 930 450 
34 6-4 " - " 7315 3,585 1,295 335 675 320 
35 55-64 " - "… 4,570 2,470 720 235 470 170 
36 65 AND OVER - ET PLUS 2,425 1675 240 65 150 80 
37 . FEMALE HEAD ~ CHEF FEMININ. 380 110 70 - 4 60 
38 15-24 YEARS — ANS... 50 - 10 - 20 5 
39 25-34" ” 95 5 10 - 10 20 
40 35-44" = 90 30 25 - 10 10 
4l 45-54 - 75 30 15 - 5 10 
42 55-64 "Mn 45 25 - - 5 5 
43 65 AND OVER — ET PLUS... 25 15 5 - ~ - 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2)....................... 1,000 390 190 65 105 50 
45 15-24 YEARS — ANS... 35 5 10 5 15 - 
46 a-3440" - " 220 20 55 25 35 15 
4 35-40 " - 255 80 50 20 30 20 
48 4-4 " - 240 NS 40 5 20 10 
49 55-64 " — ”.… 150 90 25 5 10 5 
50 65 AND OVER - ET PLUS 105 85 i5 - - - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
5) SEULEMENT A LA MAISON(2). 1,350 460 215 120 160 110 
52 15-24 YEARS — ANS 165 25 50 25 20 25 
53 2-34" - " 415 90 85 50 70 30 
54 35-40 " - " 285 90 60 30 35 25 
55 45-40 " - " 285 125 50 10 15 20 
56 55-64" = "… 140 70 25 5 20 5 
57 65 AND OVER - ET PLUS 60 60 - - - - 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES). 3,995 2,435 560 165 280 145 
59 15-24 YEARS — ANS 15 - - - - - 
60 35-4" ” 90 15 20 - 20 20 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 74 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OÙ GRADE 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


WITH DEGREE 


AVEC GRADE : 
No 


2,955 - 2,925 480 3.320 24,015 13,730 6.865 ~ | 1,000 1 
2,320 2,515 425 3,015 20,450 11,605 5,895 780 2 
270 290 35 150 2,010 1,245 120 55 3 
1,115 1,095 130 1,220 6,520 3,005 830 155 4 
400 490 105 910 4,415 2,705 1,210 160 5 
325 360 95 455 3,540 2,450 1.875 190 6 
165 190 45 170 2,580 1375 1,030 140 7 
45 90 20 110 1,385 820 820 80 8 
635 410 50 310 3,560 2,130 1,070 220 9 
120 130 10 45 630 230 25 20 10 
145 100 5 130 765 305 55 25 Nn 
70 30 5 35 400 320 80 15 12 
95 45 - 4 520 340 225 10 13 
85 65 25 30 585 410 250 35 4 
120 35 10 20 655 525 440 NS 15 
2,295 2,330 420 2,740 19,470 11,375 5,550 695 16 
245 210 20 109 1,695 1.125 85 45 1 
1,090 1,010 130 1,090 6.275 3.000 795 140 18 
gs 490 ne) 875 4,420 2.740 1,205 145 19 
355 365 90 425 3,470 2,445 1,820 175 20 
155 175 45 160 2.460 1.340 $80 120 21 
35 80 20 95 1.150 730 665 70 22 
2.120 2,180 405 2.655 18,200 10,605 5,315 625 23 
235 205 25 100 1,570 1.055 80 40 24 
1,025 950 120 1,060 5,870 2,830 755 130 25 
385 465 105 840 4105 2,580 1.145 125 26 
300 330 85 420 3,220 2,265 1,750 150 27 
150 160 45 150 2,335 1,225 935 no 28 
35 75 15 90 1,090 655 645 65 29 
2,090 2,165 395 2.615 17,990 10,505 5,255 625 30 
230 190 25 95 1,535 1.040 80 40 31 
1,015 945 125 1.035 5.800 2,805 755 125 32 
380 460 100 835 4.070 2,550 1,135 130 3 
285 330 85 410 3,185 2.255 1,735 150 34 
145 160 40 150 2.315 1,220 920 M5 35 
35 70 20 95 1,085 645 630 65 36 
35 15 5 45 215 95 60 - 37 

5 10 - 5 30 15 5 - 38 

10 5 - 25 75 20 - - 39 
10 - - 5 45 30 10 - 40 
15 = - 5 40 20 20 - 4) 

= 5 5 - 20 5 15 - 42 

- - - - 5 10 10 - 43 
LE 80 5 65 560 270 125 45 44 

- 10 - - 25 10 - - 45 

15 30 - 25 150 40 20 5 46 
10 15 5 25 150 55 35 10 47 
20 20 5 5 1S 65 30 25 48 

- 10 - 5 75 60 25 ° - 49 

- - - - 55 40 10 - 50 
125 LE) 15 20 705 510 110 30 sl 
10 5 - - 105 60 5 - 52 
55 25 - 5 250 135 20 5 53 
20 15 - 5 155 105 20 10 34 
30 20 5 5 130 NS 40 - 55 

- 5 5 5 55 60 15 5 56 

- - - - 10 40 10 - 57 
235 95 20 60 1,685 1,210 940 165 58 
- 5 - - 15 5 - - 59 

- 5 - 10 50 30 5 - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 


6 — 75 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976' 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POSTSECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON—UNIVERSITY 


TOTAL DES MENAGES PRIVES N'AYANT PAS ATTEINT | 9E-10E ANNEE ME ANNEE 12E-13E ANNEE 
LA 9 ANNEE(I) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 


NO. QU DIPLOME 


I 35-44 YEARS — ANS. _ 180 50 50 20 30 10 
2 5-54" =" 625 300 120 60 55 35 
3 55-64  - ”. 1,125 645 175 55 85 30 
4 65 AND OVER - ET PLU 1,960 1,420 195 30 90 55 
5 MALE — MASCULIN 730 475 90 30 45 25 
6 15-24 YEARS — ANS .. 5 - - - - - 
7 2-4 " = ”. 10 - 5 - 5 
8 3-44” " 25 10 - - 5 - 
9 45-54” 115 65 15 10 5 - 
10 55-64” 175 100 30 10 10 - 
il 65 AND OVER 410 305 40 - 15 20 
12 FEMALE — FEMININ 3,260 1,960 475 140 230 120 
13 15-24 YEARS — ANS .. 10 5 - - - - 
14 B34 7 80 10 15 = 15 15 
15 354  - ". 160 40 50 15 30 5 
16 5-4 7 =" 510 235 105 50 45 30 
WV 55-64 " — ”. 955 545 145 45 70 25 
18 65 AND OVER — ET PLUS 1,550 1,120 155 25 70 40 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S.... 1,010 305 235 55 125 85 

20 15-24 YEARS — ANS. 35 5 2 5 - 5 

2 2-8 "unes ce 290 3 75 20 50 50 
2 35-44” . 280 105 45 5 30 20 

2B 45-54 250 85 60 10 3 10 

24 55-64 120 50 20 - 15 5 

25 65 AND 0 35 20 - - - 5 

26 MALE — MASCULIN... . 370 145 55 15 50 20 

27 15-24 YEARS — ANS. - - - - - - 

28 Lo, " 85 5 10 5 15 15 

29 35-4" 90 35 5 10 15 

30 45-58 * 110 50 25 10 - 

31 55-64 65 4 15 - 5 - 
32 65 AND OVER 25 20 - - 5 - 

33 FEMALE — FEMININ 635 160 175 40 75 65 

34 15-24 YEARS — ANS. 30 5 20 5 - 5 

35 25-W " - ” 200 5 70 15 30 35 

36 5-4" 190 65 40 20 15 10 

37 45-54 " - " 140 40 35 5 20 5 

38 55-64 " — ".. 60 15 10 - 10 - 

39 65 AND OVER — ET PLUS. 10 5 - - - 5 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

40 UAMAIS MARIE(E)S) 3,605 580 ss 210 720 210 

4 15-24 YEARS — ANS... 1,340 30 210 105 420 120 

42 25-34 ” 1,075 70 140 70 155 100 

43 354 " 335 90 85 10 55 5 

44 45-54" + 375 145 65 10 60 5 

45 55-64 " — ". 250 130 20 5 20 10 

6 65 AND OVER -— ET PLUS... 220 125 20 10 10 - 

47 MALE — MASCULIN 2,250 445 395 155 40 180 

48 15-24 YEARS — ANS. 705 10 120 65 245 65 

49 3-34 " = n5 45 120 55 80 80 

50 35-44 " K 245 60 70 5 30 20 

51 4-4 " 285 120 60 10 35 5 

52 55-64 7 — ”.. 170 us 10 - 10 5 

53 65 AND OVER — ET PLUS... 140 100 10 10 5 - 

54 FEMALE - FEMININ 1,355 135 150 60 305 90 

55 15-24 YEARS — ANS... 640 2 90 3 175 55 

56 6-30" - " 365 25 20 15 75 5 

57 co " -" % 25 15 5 20 5 

58 45-54" ~ 90 20 5 - 20 = 

59 55-64 " - ". 80 15 5 5 10 5 

60 65 AND OVER — ET PLUS 80 5 10 5 5 - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 76 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE'DU CHEF; PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET : 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES'DONNEES ECHANTILLON) 


FRENCH 
FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 
DIPLOMA OR DEGREE 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH 


ANGLAIS 


OTHER = NOT STATED 
AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


AVEC CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
QU DIPLOME 


SANS CERTIFICAT, 
DIPLOME OU GRADE 


NO 


20 - - 5 70 75 30 - 1 
35 5 - 15 280 185 145 10 2 
75 40 10 10 515 355 4 230 40 3 
105 35 5 20 760 555 535 110 4 
25 25 - 20 340 185 180 25 5 
- 5 - - 5 - - - 6 
- - - - 5 5 - - 7 
5 - - 5 5 10 5 - 8 
10 - - - 50 40 25 5 9 
5 5 - - 95 35 30 15 10 
10 15 - 10 180 95 125 5 oll 
205 70 20 45 1,345 1,020 760 15 12 
- 5 - - 10 - - - 13 
- 5 - 10 45 25 $ 5 MM 
15 - - - 60 65 30 - 15 
20 10 - 10 235 150 120 5 16 
70 30 10 10 420 315 200 25 17 
95 25 10 15 575 460 410 105 18 
50 85 5 65 590 280 105 30 19 
- - - - 20 10 - -" 20 
20 5 - 20 200 70 15 10 21 
20 25 - 15 140 u5 15 5 2 
10 10 - 20 130 65 50 10 23 
5 20 5 70 20 20 5 24 
- - - - 25 5 5 - À 
5 35 - 35 225 85 45 20 2% 
- - - - - - - - 2 
5 20 - 10 65 15 5 5 2 
- - 10 50 30 10 - 2 
- - - 15 50 30 20 5 30 
- 10 - - 40 10 15 - 3 
- - - 15 5 - - 2 
45 50 10 30 370 200 60 10 3 
- - - - 20 10 - . - 34 
15 10 10 135 50 10 5 35 
20 15 +H 10 90 85 10 5 36 
10 10 - 5 75 35 30 - 3 
$ 5 - 5 30 15 5 5 38 
- - - - 5 - 5 - 39 
35 420 35 + 455 2,265 865 365 ‘ 10 4 
150 200 15 95 910 340 65 25 4] 
145 155 10 230 760 210 75 30 4 
15 10 - 55 185 95 35 25 4 
30 20 5 3 185 95 85 5 4 
10 2 5 25 NS 70 55 1045 
5 15 - 15 Ho 55 50 10 46 
150 220 20 280 1,340 560 290 6 4 
40 90 5 55 450 195 45 19 4 
80 95 5 150 495 145 55 2 4 
10 5 - 35 135 55 30 15 50 
10 15 5 20 140 75 65 5 51 
CR 5 - 15 60 50 50 10 5 
5 - - 10 50 40 45 5 53 
225 195 10 175 925 305 75 50 54 
105 110 5 40 460 145 20 15 55 
65 55 = 85 265 70 20 15 56 
10 - ~ 15 45 35 5 5 9 
15 5 - 20 45 20 15 - 8 
5 20 5 10 55 15 5 - 59 
25 10 - - 55 15 - 10 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. noe no 


6-77 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE 11 . GRADES 12-13 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT SE10Ë ANNEE HE ANNEE 12E-13E ANNEE 
LA 9E ANNEE(1) 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


THUNDER BAY, ONT.: 4 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLO HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES PRIVES 37,260 12,005 6.805 2.160 4,870 2,270 
2 MALE — MASCULIN . Lune 29,660 9,225 5.560 1,745 3,915 1,810 
3 15-24 YEARS — ANS... ene Lui 2,240 70 410 205 550 240 
4 i " - " 6,660 555 1075 390 1,105 510 
5 a 5,870 1465 1225 335 725 340 
6 a) " 2 6,305 2,395 1,460 375 670 345 
7 a 4,780 2,100 905 305 590 225 
8 65 AND OVER — ET PLUS . 4,000 2,640 495 140 275 150 
9 FEMALE — FEMININ 7,605 2,780 1,245 415 955 460 
10 15-24 YEARS — ANS. 800 20 145 55 165 95 
il 2-4 " - 1,050 %5 170 50 185 55 
12 4 " 720 165 180 35 75 65 
13 45-54 " — 990 335 200 85 110 15 
14 55-64" =", 1,445 580 245 90 200 100 
15 65 AND OVER — ET PLUS. 2605 1,595 305 100 220 70 
16 MARRIED(?} - MARIE(E)S(2) 28,315 8,580 5,470 1,665 3,780 1,160 
17 ‘18-24 YEARS — ANS. 1,845 60 370 160 465 185 
18 2-4 " =” 6,605 580 1,105 390 1,140 505 
19 3-4 " 5,736 1,460 1,265 335 730 355 
20 45-54" = 6.220 2,355 1,425 390 655 350 
21 5-64" 4,525 1,950 880 280 540 215 
2 65 AND OVER - ET PLUS. 3,385 2,175 425 No 255 140 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON... 26,270 7,975 4,960 1,555 3,530 1,655 
24 15-24 YEARS — ANS. - 1,690 55 315 140 425 170 
25 2H 7 - " 6.070 505 975 360 1,030 485 
26 5-4 " 5,270 1,345 1,130 310 680 330 
2 45-56" 5,195 2.190 1315 365 620 320 
2% a ne one 4220 1,800 820 265 525 210 
29 65 AND OVER — ET PLUS 3,225 2,080 400 110 250 140 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 25,835 7.855 4,910 1,530 3,485 1,615 
31 15-24 YEARS — ANS … 1,635 55 310 135 410 165 
32 BH” =" 5,950 495 960 360 1,015 480 
33 4 " 5,235 1,330 1,120 310 680 325 
34 4-4 " 5,700 2,155 1,305 355 615 35 
35 58-64" =", . 4,145 1,780 805 265 525 195 
36 65 AND OVER - ET PLUS... ….… 3,170 2,040 400 110 245 130 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ. 435 120 50 20 4&5 35 
8 15-24 YEARS — ANS. . 55 5 - 5 20 5 
39 = - de nn en à 115 5 10 - 20 5 
40 35-46" 35 5 5 - - 5 
al 4-4 " 95 35 15 10 5 5 
a2 a ne 5 20 5 - 5 
43 65 AND OVER — ET PLUS. 55 40 5 - - 5 
HUSBAND ONLY AT HOME(Z) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON)... ns 215 185 35 15 25 
45 15-24 YEARS - ANS. 45 - 15 - 15 5 
4 2 " - ". 175 20 45 10 30 5 
a7 4 7 2". 175 50 a5 10 20 5 
48 a! ne 160 60 50 5 5 5 
ag 55-64" a 145 85 25 10 5 - 
50 65 AND OVER — ET PLUS... 80 60 5 5 5 - 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE ‘ 
Sl SEULEMENT A LA MAISON)... 1,265 335 325 80 175 85 
52 15-24 YEARS — ANS . 110 - 50 15 25 10 
53 BH " -” 365 50 40 20 80 25 
54 4 " - 295 70 80 15 2 20 
55 a) 260 105 $5 20 30 25 
56 S54” 160 70 35 $ 5 5 
57 65 AND OVER — ET PL 70 40 15 - 5 - 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 4,600 2,570 695 225 455 155 
59 15-24 YEARS — ANS... er 10 - 5 - - - 
60 254 " -" 45 5 15 - 15 - 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 78 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME No 


2,915 2.715 560 2,905 26,135 1,075 9,530 520 1 
2,55 2,285 425 2,540 20,650 845 7,755 405 2 
245 355 40 125 1,965 50 195 30 3 
840 930 160 1,105 5,500 135 940 85 4 
455 415 70 635 3,950 170 1,490 65 5 
320 320 60 365 3,910 255 2,060 90 6 
205 185 50 225 3,070 150 1,505 60 7 
90 80 35 90 2,260 95 1,565 80 8 
755 490 135 365 5,485 230 1,775 120 9 
115 120 25 65 ut) 25 55 5 10 
145 155 30 165 $10 25 95 20 ll 
90 50 10 45 555 25 130 5 12 
80 55 15 30 670 35 265 10 13 
140 35 20 30 1,010 40 380 10 14 
180 75 40 25 1,620 75 840 65 15 
2,185 2.110 410 2,355 19,890 790 7,285 355 16 
220 265 30 90 1,640 30 165 15 17 
850 850 160 1.020 5,495 130 910 70 18 
480 430 75 610 4,025 160 1,490 60 19 
315 325 50 350 3,905 240 1,990 85 20 
230 165 55 210 2,895 140 1.425 55 21 
90 75 30 70 1,930 80 1,300 70 22 
2,015 1,960 385 2,240 18,360 725 6,870 320 23 
215 250 30 90 1,505 25 145 10 24 
795 790 160 975 5,020 115 865 60 25 
435 405 70 575 3,655 150 1,405 60 26 
290 295 50 335 3,630 215 1,865 85 27 
200 150 45 200 2,700 130 1,345 45 28 
85 70 35 65 1,850 80 1,240 55 29 
1,955 1,915 375 2,190 18,020 710 6,790 320 30 
210 245 35 80 1,455 25 145 10 31 
780 770 155 935 4,915 115 855 60 32 
425 395 70 575 3,625 155 1,405 60 33 
280 285 50 335 3,560 215 1,845 80 34 
185 150 45 195 2,650 120 1,330 45 35 
80 65 30 65 1815 80 1,220 60 36 
55 45 10 55 345 10 75 - 37 
15 10 - 10 50 - - - 38 
15 15 10 40 100 5 10 - 39 
5 10 - 5 35 - - - 40 
10 5 - - 70 5 20 - 4 
15 - - - 50 5 15 5 42 
5 5 - - 35 - 25 - 43 
25 10 5 80 540 20 195 25 4 
5 10 - - 30 - 10 5 45 
10 25 - 35 140 - 30 5 46 
5 10 - 2 130 - 45 5 47 
10 15 10 100 10 55 - 48 
5 10 - 5 105 5 25 10 49 

- 5 - - 40 - 35 5 50 
145 80 15 30 990 50 220 5 51 
- 5 - - 100 - 10 - 52 
50 35 - 15 335 10 15 - 43 
45 15 5 10 235 10 45 - 54 
15 15 - - 175 10 75 - 55 
25 5 10 5 100 10 55 - 56 
10 5 - = 4 - 25 5 57 
255 110 70 2,940 125 1,445 85 38 
- - - - 5 - - - 59 
5 10 - 5 45 - 5 - 60 


VOIR NOTE(S} A LA FIN DU TABLEAU 6. 


6 — 79 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS. SEX AND AGE OF HEAD. SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 1) GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 
TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 9E~10E ANNEE NE ANNEE 126-136 ANNEE 
LA SE ANNEE(1) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OÙ DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS oo 145 50 25 5 10 10 
2 4-56" — ".. 480 185 120 40 55 20 
3 55-64 " - . 1,190 525 205 75 190 65 
4 65 AND OVER — ET PLUS. 2,730 1,805 335 100 190 60 
5 MALE — MASCULIN. ee eco 190 480 125 35 65 15 
6 15-24 YEARS — ANS... eee eue - - - - - - 
7 25-40" - ”. 5 - - - 5 . - 
8 3-440"  — ". 25 5 10 5 - - 
9 45-54 0  — ". 80 30 20 5 10 5 
10 35-64 " — 210 100 35 10 30 5 
il 65 AND OVER - ET PLUS 470 350 60 10 15 - 
12 FEMALE ~ FEMININ 3,810 2,090 575 195 390 140 
13 15-24 YEARS — ANS... 5 - 4 - 5 - 
14 25-34” , 40 - 10 5 10 - 
15 35-40" - Pneu 15 45 15 - 10 15 
16 45-540" - "LL ne 400 | 150 100 35 45 20 
7 55-64" 980 430 170 65 160 55 
18 65 AND © 2,265 1,460 280 90 170 55 
18 DIVORCED - DIVORCE(E)S a 1,020 190 220 80 130 85 
20 15-24 YEARS — ANS... ee 50 5 25 - 10 5 
21 25-40" - " 235 30 40 20 35 15 
22 35-40" 2 255 35 75 15 30 30 
23 45-54" - "… 250 55 45 20 35 30 
24 55-64 " — " 165 50 30 20 20 15 
25 65 AND OVER - ET PLUS . . 65 20 5 - 10 - 
26 MALE — MASCULIN ... 370 90 70 15 35 2 
27 15-24 YEARS — ANS. 10 - 5 - - - 
28 25-34" - " 80 10 5 - 10 

29 35-44 = 75 15 20 10 - 
30 45-54" 105 25 20 - 10 10 
31 55-64 ee 75 20 15 10 10 - 
32 65 AND OVER — ET PLUS 25 15 5 - - - 
33 FEMALE — FEMININ... 650 105 150 55 90 65 
34 15-24 YEARS — ANS. 40 - 20 - 10 5 
35 25-3840" - et ne ieterenee 155 15 35 20 25 5 
36 35-44" - " Bu nee 175 20 50 10 15 5 
37 45-54  " 150 25 5 15 30 15 
38 55-64 " — ”. 90 35 15 15 5 15 
39 65 AND OVER — ET PLUS... 35 5 - - 5 - 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

40 UAMAIS MARIE(E)S) .........e a 3,330 665 4i5 190 505 270 
al 15-24 YEARS — ANS. 1.135 25 150 100 240 145 
42 25-40" - " 820 40 80 30 105 40 
43 3-44" - 255 80 45 10 35 10 
4 45-54 " - 350 135 70 15 40 25 
45 55-64 ns ves 345 150 35 20 40 30 
46 65 AND OVER - ET PLUS. 430 230 30 20 4 25 
4 MALE — MASCULIN 00. . 1,885 530 265 125 250 140 
48 15-24 YEARS — AN 555 20 80 65 125 . 70 
49 25-40" - ". 445 20 50 15 55 20 
50 3-40" - " 160 65 30 5 15 5 
51 4-34" 260 125 60 10 30 15 
52 55-64 0 " - "LL 205 120 2 10 15 20 
53 65 AND OVER — ET PLUS... 255 185 20 15 5 15 
54 FEMALE — FEMININ... Bee ee cure 1,445 135 145 65 250 130 
55 15-24 YEARS ~ ANS ...... deniers 580 10 75 35 110 80 
56 25-40" - " vee : 375 20 30 10 50 20 
57 35-4  " — 95 20 20 5 20 - 
58 45-4  " - 85 15 10 3 10 10 
59 5-64" — ”. - . Bree 140 30 15 5 25 10 
60 65 AND OVER — ET PLUS... 7 170 45 10 5 40 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 80 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, ‘REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH FRENCH OTHER 
ANGLAIS FRANCAIS AUTRES 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY - UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME 


NON UNIVERSITAIRE 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


20 15 - 10 100 - 40 - 1 
30 15 15 5 300 15 155 5 2 
85 20 15 10 835 30 315 15 3 
15 55 30 35 1.655 85 930 65 4 
20 25 5 20 505 15 245 0 5 
- - - - - - - - 6 
- - - - 5 - - - 7 
5 - 5 20 - 5 - 8 

- 5 - 60 - 20 - 9 
10 10 - 5 150 10 45 10 10 
5 5 - 15 215 10 170 15 1 
235 90 50 50 2435 110 1,205 65 12 
- - - - 5 - - - 2B 
5 10 - 5 40 - 5 - 4 
10 10 - 5 80 - 40 - 6 
25 10 10 10 245 15 135 5 16 
75 10 15 10 685 25 270 0 17 
110 50 30 25 1,380 70 760 50 18 
no 100 25 85 765 40 200 10 13 
- 10 - - 45 - 5 - 2 
25 45 5 30 195 5 25 - a 
20 15 10 5 205 15 40 - 2 
30 20 - 15 175 10 60 5 2 
15 5 5 5 5 - 50 - A4 
20 5 5 5 35 - 25 10 2% 
40 40 15 45 250 15 100 26 
- 5 - - 5 - - - 2 
10 15 - 15 55 10 15 - 2 
5 5 5 10 65 - 15 - 2 
10 10 - 10 70 5 25 - 30 
5 5 10 5 45 - 30 - 4 

5 - - 15 - 15 5 2 
70 60 10 35 510 20 100 10 33 
- 10 - - 40 - - - 4“ 
10 25 5 10 140 5 10 - 3 
20 10 10 15 135 15 30 - 3 
15 15 - 10 105 - 30 1037 
5 - - - 70 - 15 - 8 
15 5 5 - 20 - 15 - 39 
360 460 15 395 2,530 120 600 65 4 
140 200 35 95 990 40 85 2 4 
100 190 20 210 670 15 100 35 4 
25 10 - 35 180 20 50 5 4 
30 15 5 25 195 20 120 5 4 
15 30 - 20 235 10 100 - & 
45 10 15 10 255 5 155 10 4 
110 240 25 200 1.335 90 430 3% 4 
40 105 10 40 480 25 40 15 4 
35 ns 5 5 380 10 5 10 49 
15 5 - 20 105 20 35 - 50 
20 - 5 10 125 20 15 5 5 
=. 15 - 10 130 10 75 - 9 
5 - 5 5 120 - 130 5 93 
250 215 50 200 1,200 35 170 3 4 
105 95 5 55 515 15 45 - 55 
60 70 5 95 295 - 55 20 5% 
10 5 - 10 75 5 15 57 
10 15 5 15 70 5 10 58 
20 15 - 15 105 - 25 - 59 
45 10 5 5 140 5 20 5 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 


6 — 81 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(L) 


GRADES 9-10 
SE-I0E ANNEE 


GRADE 11 
NE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON~UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME - 


TORONTO, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS OE MENAGES PRIVES.. 909,530 210,980 129,820 51,380 143,480 72,050 
2 MALE — MASCULIN 707,335 164,115 99,335 38,495 108,665 56,100 
3 15-24 YEARS — ANS. 40,545 2,265 6,430 3,650 9,100 4410 
4 25-84 ” " 182,215 21,090 21,500 9,155 27,175 15,530 
5 35-44 163,390 37,630 23,360 8,405 22,425 13,025 
6 45-54 152,620 42,465 23,480 8,705 22,495 11,625 
7 55-64 ” 97,345 28,370 15,155 5,935 17,295 7,545 
8 65 AND OVER 71,215 52,295 9,405 2,655 10,180 3,970 
9 FEMALE — FEMININ 202,200 46,865 30,485 12,880 34,815 15,950 
10 15-24 YEARS — ANS. 19,685 575 2,340 1,595 4,995 1,910 
i 5-34" - " 40.575 2,450 4,660 2,230 7,205 3,630 
12 35-44" - ' 26,385 3,650 4,395 1,985 4,510 2,165 
13 45-40" — ". 27,650 5,660 4,955 2,040 4,970 2,355 
14 55-64 ” - 29,345 7,965 5,280 2,190 5,170 2,480 
15 65 AND OVER — ET PL 58,550 26,555 8,845 2,835 7,975 3,410 
16 MARRIED(2} - MARIE(E)S(2} 674,295 158,955 98,560 37,830 104,340 53,605 
7 15-24 YEARS - ANS. cee 32,055 2,155 5,905 3,145 7,195 3,410 
18 25-40" - ". a 171,360 21,300 21,985 9,165 26,385 14,765 
19 35-44" - ” 162,665 38,080 23,845 8.680 22,430 12,940 
20 45-54 7. 151,260 42,090 à 23,535 8,680 22,590 11,565 
21 55-64 " — 94,405 27,360 14,930 5,780 16,780 7,390 
22 65 AND OVER — ET PLUS. 62,550 27,975 8,355 2,380 8,955 3,530 
HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
pal ET EPOUSE À LA MAISON. 623.170 149,345 89,245 34,305 95,760 49,360 
24 15-24 YEARS - ANS. 29,040 1,950 5175 2,780 6,510 3,090 
25 25-384 " 156,865 20,060 19,600 8,225 23,765 13,470 
26 35-4 " = 150,255 36,265 21,510 7,690 20,345 11,930 
27 45-54  " 140,480 39,730 21,480 8.040 20,875 10,610 
28 55-64 ” — 88,330 25,550 13,790 5,350 15,825 6,960 
29 65 AND OVER — ET PLUS .. 58.205 25,790 7,680 2,220 8,445 3,300 
30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 609,595 146,880 87,535 33,560 93,465 48,385 
31 15-24 YEARS — ANS... 27,140 1,860 4,935 2,595 6,075 2,895 
32 25-40 " - " 152,070 19,700 19,205 8,030 23,030 13,185 
33 35-40 " - 148,040 35,820 21.215 7,550 19,985 11,760 
34 45-54 0" . 138,290 39,180 21,100 7,910 20,505 10,470 
35 55-64 " - ” és 86,885 25,075 13,560 5,280 15,550 6,830 
36 65 AND OVER — ET PLUS 57,165 25,250 7,515 * 2,195 8,315 3,255 
7 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ. 13,575 2,460 1,705 745 2,300 970 
38 15-24 YEARS — ANS. tee 1,905 95 245 185 435 195 
39 g-34 " - ”. . 4,790 360 395 200 730 285 
40 35-44" - " 2,215 450 300 145 360 170 
al 45-4 " - 2,190 550 375 130 370 140 
42 55-64 " - ”. 1,440 475 230 70 270 130 
43 65 AND OVER — ET . 1,040 540 160 25 130 50 
HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 
4 SEULEMENT A LA MAISON(2).. 20,600 4,005 3,180 1,070 3,075 1,735 
45 15-24 YEARS - ANS. 755 65 150 60 140 90 
46 25-34" - " 5,540 375 705 255 805 525 
47 35-40  — 4,970 635 805 310 780 420 
48 45-54 7 - ". 4,580 1,025 825 200 640 430 
49 55-64 ” - "…… 2,705 870 405 180 440 170 
50 65 AND OVER — ET PLUS 2,055 1,035 280 65 275 100 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2).. 30,525 5,605 6,140 2.455 5,505 2,515 
52 15-24 YEARS - ANS. 2.260 140 570 300 545 230 
3 25-4 ” " 8,960 865 1,685 685 1,820 m5 
54 3-44" - 7,435 1,180 1,535 685 1,310 595 
55 45-540 " - ". 6,205 1,335 1,235 440 1,080 525 
56 55-64 ” - ”". 3,370 935 730 260 515 265 
57 65 AND OVER — ET PLUS. 2,295 1,150 395 90 235 125 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES).. 87,100 36,310 14,555 4,950 12,805 5,430 
59 15-24 YEARS — ANS. M5 35 30 15 20 5 
60 25-84 0" - "…… 825 130 145 45 165 90 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 82 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE OU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER NOT STATED 


AUTRES NON DECLAREE 
WITH CERTIFICATE | WITHOUT CERTIFICATE, | WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE GR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 


OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


78,205 83,325 22,495 117,795 642,830 15,510 224,750 26,440 1 
57,425 65,425 18,195 99,570 478,925 11,560 196,555 20.295 2 
3,850 6,340 600 3,915 32,640 810 5,585 1,520 3 
20,005 23,360 5,225 39,180 126,655 3,465 46,575 5,505 4 
15,000 14,125 4,825 : 24,590 101,220 2,640 55.835 3,690 5 
10,950 11,310 4,120 17,475 97,995 2,620 48,285 3,725 6 
5,320 6,630 2,265 8,835 69,550 1,290 23,295 3,205 7 
2,305 3.675 1,165 5,570 50,865 730 16,980 2,645 8 
20,780 17,900 4,300 18,220 163,910 3,940 28,200 6,145 9 
2,670 3,110 305 2,190 17,145 505 1,490 - 545 10 
5,490 5,635 1,125 8,145 34,155 965 4,510 950 Il 
3,160 2,795 690 3,035 20,995 645 4,245 500 12 
2,910 2.230 700 1,830 21,035 635 5.310 665 13 
2,515 1,720 655 1.370 23,160 540 4,650 1,000 14 
4,040 2,410 825 1,650 47,420 660 8,000 2,480 15 
55.455 59,695 17,020 88,830 455,655 10,975 189,345 18,325 16 
3,005 - 4,305 430 2,510 25,850 565 4,485 . 1.155 17 
18,805 20,860 4,700 33,395 119,440 3,245 43,745 4,930 18 
15,090 13,845 4,670 23,075 101,325 2,630 55,260 3,450 19 
11,080 11,125 3,980 16,615 97,300 2,550 47,830 3,580 20 
5,325 6,380 2,185 + 8,270 67,315 1,300 22,745 3,050 21 
2,155 3,180 1,060 4,955 44,435 680 15,270 2,155 22 
50,790 54,365 15,935 84,070 415,195 9,775 181,270 16,925 el 
2,755 3.950 405 2,420 23,230 510 4215 1,080 24 
17,280 18,745 4340 31,385 107,250 2,935 42,085 4,595 25 
13,820 12,565 4,375 21,750 91,380 2355 53,320 3,200 26 
10,125 10,110 3,735 15,775 89,210 2,250 45,735 3,285 27 
4875 5,970 2,085 7,930 62,790 1,135 21,595 2,805 28 
1,935 3,025 1,000 4815 . 41,335 590 14,325 1,960 29 
49,520 52,915 15,570 81,755 404,925 9,475 178,610 16,580 30 
2,535 3,690 375 2,180 21.640 - 485 3,980 1,030 31 
16,775 18,095 4,175 29,870 103,385 2,820 | 41,375 4,495 32 
13,590 12,355 4,320 21,460 89,805 2,295 52,795 3.150 33 
9,930 9,930 3,660 15,595 87,725 2,225 45,125 3,210 34 
4,795 5.880 2.050 7,875 61,745 1,090 21,295 2,760 35 
1,905 2,970 990 4,780 . 40,626 565 14,045 1,930 36 
1,270 1,445 365 2,320 10,275 300 2660 . 345 37 
220 255 . 30 245 1,590 30 240 50 38 
510 645 165 1510 3,860 120 710 . 105 39 
225 215 55 290 1,580 60 525 45 40 
195 180 70 180 1,485 20 605 70 4 

80 90 35 60 1,050 50 300 45 4. 

35 55 . 15 35 705 25 275 30 8 

1,670 2.420 555 2,895 15,480 425 3,945 745 4 
80 130 10 30 590 10 125 30 45 
‘ 615 950 185 1,130 4,390 90 855 200 46 
440 580 160 845 3,855 80 870 . 165 47 
305 480 125 M5 3,310 145 985 140 4 
165 190 55 235 1,925 75 565 140 49 
65 90 20 110 1,410 30 45 65 5 
2,995 2,915 530 1,860 24,980 : 770 4,125 645 51 
170 230 10 65 2,025 45 145 45 52 
900 1,170 180 880 7,800 220 800 135 53 
830 700 130 480 6,085 195 1,075 80 54 
650 530 115 300 4,780 160 1,115 150 55 
285 220 55 105 2,595 90 585 105 56 
155 65 40 35 1.690 65 410 130 57 
5,480 3,190 1,135 2,640 67,410 1,200 15,125 3,370 58 
5 5 - - 95 - 20 - 59 
15 70 15 80 635 25 150 20 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS. SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST~SECONDARY 


GRADE 11 
LIE. ANNEE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADES 12-13 
I2E-13E ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) NON-UNIVERSITY 
TOTAL DES MENAGES PRIVES] N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(I) WITHOUT CERTIFICATE 


OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


1 35-44 YEARS — ANS. 3,055 690 665 250 445 215 
2 oo " - 7 . 9,930 2,835 1,905 825 1,675 755 
3 55-64" . 19.240 6,060 3,635 1,385 3,345 1,480 
4 65 AND OVER — ET PLUS. 53.935 26,555 8,165 2,425 7,158 2.885 
5 MALE — MASCULIN. 13,505 5845 2,015 570 1,905 785 
6 15-24 YEARS — ANS. . 5 15 5 - - - 
7 2-4 " -" se 125 35 20 5 35 15 
8 3-4 0" . 530 105 15 35 80 % 
9 4-4 " - 1,685 495 315 135 235 100 
10 a, " — ". . 2,805 865 465 145 460 225 
nl 65 AND OVER — ET PLUS. . 8,340 4,335 1,105 250 1,095 405 
12 FEMALE — FEMININ... 73,600 30,470 12,540 4375 10,900 4,645 
1B 15-24 YEARS — ANS .... 95 25 5 10 20 $ 
14 25-M " - O. 700 110 125 45 135 15 
15 4 " . 2.525 585 555 215 360 175 
16 4" =” 8,245 2,340 1,600 690 1,440 655 
1 55  - 16,435 5,195 3,175 1,240 2,880 1,255 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 45,595 22,225 7,060 2175 6,060 2,480 
19 DIVORCED - DIVORCEIE)S... 33,200 4,850 5,550 2,420 6,015 3115 
20 15-24 YEARS — ANS. 535 25 160 55 105 70 
21 2-4 " - ” 7,885 425 1,250 575 1,580 830 
22 5-44" - 9,360 1,040 1,600 705 1,710 895 
23 4-4 " - 8,655 1420 1,550 575 1,535 5 
24 Sp " - ” 4.540 1,045 135 375 800 405 
25 65 AND OVER — ET PLUS 2,225 895 250 135 280 145 
26 MALE — MASCULIN 10,340 1.700 1,470 600 1,545 945 
2 15-24 YEARS — ANS. . 35 _- 20 5 20 15 
28 BM " - "… … 2.180 75 230 90 395 210 
29 4  - 2,740 215 390 165 385 280 
30 4-4 ” - 2,985 580 490 195 415 250 
31 55-64" = 1,645 465 255 110 270 135 
32 65 AND OVER — ET PLUS. 700 300 80 35 60 50 
33 FEMALE — FEMININ... 22.860 3.145 4,080 1820 4,470 2170 
y 15-24 YEARS — ANS. 440 25 135 50 85 55 
35 a, " - 5,705 355 1,025 485 1,185 620 
36 5-4 " 6.625 765 1210 535 1,325 615 
7 45-4 " - 5,670 845 1,060 385 1,120 520 
38 5564 ee 2,895 575 a5 260 535 265 
39 65 AND OVER ~ ET PLUS. 1,525 590 175 100 220 100 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIE(E)S) 114,930 10,880 11,155 6,180 20,315 9,900 
al 15-24 YEARS — ANS. 27,530 625 2.675 2,030 6,765 2,840 
a 5-4 " - ” 42,720 1,685 2,785 1,595 6,240 3,465 
4a 3-4 ” - 14,695 1470 1,650 760 2,350 1,135 
4 45-54 " 10,430 1.780 1430 665 1,670 890 
45 55-64 " 8500 1.875 1,130 580 1,540 750 
46 65 AND OVER — ET PLUS. 11,060 3,425 1480 555 1,760 825 
47 MALE — MASCULIN 53.285 5,685 5,135 2,700 8.675 4,250 
48 15-24 YEARS — ANS 12,545 325 1,320 980 2,865 1,410 
49 a  -" 22,300 925 1.345 770 2.910 1.590 
50 3-4 " - 7.10 795 840 350 1.195 525 
- fl 45-54 "= 5,080 1175 750 270 705 35 
82 55-64 " 3,300 1,095 460 215 580 195 
53 65 AND OVER - ET PLUS. 2,955 1,370 420 110 425 160 
54 FEMALE ~ FEMININ. . 61,640 5.180 6,020 3,480 11,645 5,645 
55 15-24 YEARS — ANS 14,985 300 1,355 1.050 3,900 1,425 
56 5-4 " - " 20,425 765 1,440 825 3,330 1.875 
57 5-4 " - 7,585 670 810 410 1,155 605 
58 4-4 " - " 5,350 605 690 395 965 515 
59 55-64 5,200 780 670 365 960 560 
60 65 AND OVER — ET PLUS 8,100 2,055 1,060 445 1,330 660 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE.DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE OU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME NO 


335 250 45 160 2.115 65 815 55 1 
795 540 195 405 7,070 235 2,425 200 2 
1,330 950 340 720 14,830 320 3,370 725 3 
2,955 1,980 540 1,275 ” 42,660 555 8,335 2,375 4 
510 690 245 935 9,975 180 2,740 615 5 

5 5 - - 20 - - - 6 

5 10 - 15 105 - 20 10 7 

55 35 15 45 350 10 155 20 8 

90 90 60 160 4,205 30 420 25 9 
140 160 70 270 2,150 50 500 105 10 
210 400 9 445 6,155 90 1,635 460 n 
4975 3.100 890 1,705 57,435 1,015 12,390 2,755 12 
- 5 - - 75 - 20 - LE) 

70 60 15 65 535 25 135 10 14 
275 215 30 115 1,770 55 665 40 15 
705 450 135 240 5.865 205 2,005 175 16 
1,180 785 270 455 12,680 275 2,870 615 
2,740 1,580 450 825 36,505 465 6,700 1,920 18 
3,265 3,565 895 3,525 26.180 675 4,855 890 19 
40 55 5 15 490 5 25 10 20 
920 1,050 205 4,040 6,785 170 725 205 al 
925 1,005 260 1,220 7,630 220 1,305 205 22 
815 905 275 805 6,705 180 1,525 245 23 
ais 365 105 305 3,555 50 805 125 24 
145 180 4 5 1,615 40 470 100 25 
845 1,210 330 1.700 7,970 175 1,830 370 26 
10 5 5 5 90 - 5 - 27 
245 345 90 495 1,840 45 230 75 28 
225 345 80 590 2,155 40 435 105 29 
240 305 Hs 405 2.190 55 635 110 30 
75 155 20 145 1,225 20 350 50 31 
45 50 15 60 470 15 185 35 32 
2,420 2,355 565 1,825 18,810 500 3,030 520 33 
25 50 5 10 400 $ 25 10 34 
670 705 MS 550 4,950 125 495 130 35 
700 660 180 635 5,470 LE) 875 100 36 
575 600 155 405 4,515 125 890 140 37 
335 205 80 155 2,330 35 460 75 38 
105 130 30 75 1.140 30 290 65 39 
14,000 16,275 3,445 22,195 92,990 2,665 15,420 ‘ - 3,860 4 
3,475 5,070 470 . 3,580 23,350 740 2,535 . 905 4l 
5,700 7,015 ~ 1,430 12,805 33,950 990 6,465 1315 42 
1.810 1,820 545 3,160 11,145 370 2,690 485 43 
1,165 975 375 1,485 7,960 295 1,810 365 #4 
765 660 230 910 7,010 155 1,025 315 45 
1,090 740 340 855 9,570 105 890 490 46 
4875 8,185 1,495 12,285 40,570 1,305 9,425 1,980 4 
1,220 2510 205 1,700 10,300 320 1,475 455 48 
2,365 3,960 770 7,670 : 16,945 520 4,100 735 49 
690 815 245 1,655 75,060 215 1.585 250 50 
385 505 150 765 3,565 165 1.110 240 sl 
140 240 70 320 2,510 60 590 145 $2 
30 160 45 175 2,200 30 570 155 53 
9,125 8,090 1,950 10,510 52,415 1,355 5,990 1,875 54 
2,250 2,560 260 1,875 13,050- 425 . 1,060 445 55 
3,335 3,060 655 5,135 17,005 470 2,370 575 56 
1,120 1.000 295 1,510 6,085 155 1,110 230 57 
785° 470 220 75 4,395 130 700 120 58 
625 415 220 595 4,500 100 435 170 59 
1,010 580 295 675 7,375 75 320 330 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) : 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POSTSECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 9(1) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9 ANNEE(I) 


GRADES 9-10 
SE-10E ANNEE 


GRADE 11 
LIE ANNEE 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
QU DIFLOME 


VANCOUVER, B.C. — C.—B.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLO HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS OF MEWAGES PRIVES. ve 407,560 72,210 $6,300 25,030 14,760 37,855 
2 MALE ~ MASCULIN... . 308,905 52,550 42895 18,545 55,330 29,345 
3 15-24 YEARS — ANS. ve 21,180 505 2215 1,900 6.365 241 
4 25-34 0 " - ”. 75,850 3.300 6,505 3,525 14,855 7,905 
5 4 " 63,060 7,465 9,055 3,725 10,695 6,660 

6 45-54" = 60.575 11.275 10.490 4.215 9,745 5,575 
7 55-64 " - ”. 46.315 11,545 8,195 3,315 7,590 4,230 
8 65 AND OVER - ET PLUS 41,915 18,365 6,245 1,865° 6.075 2,565 
9 FEMALE — FEMININ... 98,655 19,660 13,605 6,490 19,430 8,510 
10 15-24 YEARS — ANS 11,615 190 790 810 3,980 1,155 
1 2-4 " -" nn 17.745 se | 1,335 920 3,735 1,670 
12 35-40 " +” 10,425 910 1,520 840 2,110 1,060 
13 45-54" — : 12,250 1,860 2.200 1,085 2,290 1,230 
14 SE ; 15,795 3.815 2.945 1,330 2,555 1,420 
15 65 AND OVER - ET PLUS. 30,830 12,400 4,805 1,495 4765 1,975 
16 MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) 282,330 . 47.45 40,570 17,520 50,500 26,940 
17 15-24 YEARS — ANS 1455 425 1,675 1,390 4,425 1.760 
18 2-4 " -" 68,150 3,160 6.390 3.435 13,830 7,120 
19 35-4" - 61,110 7,350 8,980 3,690 10,445 6,335 

20 4-4 58,495 10,760 10,125 4.10 9,580 5,405 
21 55-64" - ” . 44,095 10,805 7,850 3,230 7.360 4095 
2 85 AND OVER = ET PLUS... 35,915 15.145 5,550 1,670 5,255 225 

HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 

pa] ET EPOUSE À LA MAISON. 259,560 43,360 36,980 15,820 46,635 24,775 

24 15-24 YEARS — ANS 13,200 365 1.455 1,220 4,025 1,595 

25 3-34" - " 61,690 2,935 5,645 3,005 12,415 6,460 

26 3-440" . 56.370 6,840 8,190 3,315 9,525 5,875 
2? S-4 " - " wee . 53,970 9,990 9,295 3,700 8,820 4,950 
28 55-64 " = ” . 40,855 9,895 . 7,225 2,990 6,910 3,800 

29 65 AND OVER - ET PLUS 33,470 13,935 5,175 1,590 4,940 2,100 

30 MALE HEAD — CHEF MASCULIN 254,140 43,320 36,475 15,560 45,560 24,310 

31 15-24 YEARS — ANS .... 12,140 350 1,385 1,165 3,740 1,475 
32 25-84 0 " - " 59,750 2,870 5,550 2,945 12,040 6,335 
33 54 " -" 55,610 6,755 8,085 3,275 9,395 5,805 
# 45-54 " =" . 53,340 9,855 9215 3,650 8710 4,885 
35 55-64 " — oe . 40,320 9,755 7.145 2.960 6,810 3,730 
36 85 AND OVER - ET PLUS 32,975 13,720 5,090 1,570 4,860 2.080 
a? FEMALE HEAD — CHEF FEMININ. 5420 640 508 255 105 470 
38 15-24 YEARS — ANS … 1065 10 70 50 285 125 
39 25-34 0 " = "… . 1,940 60 90 65 375 125 
40 BA " - 760 90 105 40 125 40 
al 4-4  - . 630 125 80 45 110 60 
a s5-64 - . 535 140 5 30 95 70 
3 65 AND OVER — ET PLUS ; 495 215 80 25 80 25 

HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 

44 SEULEMENT A LA MAISCN(2) 9,610 1,655 1,350 560 1,530 ges 
45 15-24 YEARS — ANS... 360 15 4 25 70 45 
4 25-# “ - ” 2.675 85 245 100 435 295 

a7 44" - " 2.068 240 310 135 385 200 

48 45-54 - 1,940 320 325 160 260 200 

49 55-64 - 1,355 405 220 100 175 95 

50 65 AND OVER - ET PLUS... 1.215 590 200 35 150 50 

WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE 

51 SEULEMENT A LA MAISON(2) 13,160 2,025 2,245 1,140 2,735 1,280 

52 15-24 YEARS — ANS .. 1,005 40 185 145 325 15 

53 7 8-340" - " . : 3,780 145 500 325 935 365 
54 4 "  , un 2670 270 480 240 540 25 
55 BO - ". 2.585 450 495 255 495 260 
56 S564 " — 1,880 510 410 145 215 195 
37 65 AND OVER — ET PLUS... 1,230 620 ns 35 165 10 

58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES). 44,880 16,710 1,515 2.670 1,230 1.025 

59 15-24 YEARS - ANS 88 25 10 - 15 5 

60 2-34 " - ” 460 60 . 80 15 110 40 


SEE FOOTNOTE(S} AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD - LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE | 
. UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE . 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH OTHER 


NOT STATED 


ANGLAIS FRANCAIS AUTRES NON DÉCLAREE 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE QU DIPLOME NO 


40,485 45,015 9,050 46,860 308,880 1,155 15,310 15,560 1 
30,100 34,030 7,010 39,305 229,605 5,750 62,345 11205 2 
1,920 4240 305 1,325 += 17,935 385 1740 . LS 3 
10,615 12,020 1,895 15,230 59,085 1,225 12,680 280 4 
7,560 6,725 1,705 9,480 43,125 1.115 17,105 1720 5 
5,285 5455 1,505 7,025 43,115 1.240 14,420 1805 6 
3,105 3,315 970 3,945 36,085 900 7.650 1680 7 
1,615 2,260 620 2.300 30,260 885 8,750 205 8 
10,390 10,985 2,040 7,555 79,280 2,010 13,030 43409 
1,265 2,400 235 195 10,110 185 720 599 10 
2,385 3,210 580 3,410 14,885 390 1,725 740 I 
1,300 1,365 290 “1,020 8,155 260 1,800 25 1 
1285 1,185 280 835 9,640 265 1,940 3% 1 
1,580 1,155 255 740 12,495 260 2,345 695 14 
2565 1,680 395 755 24,000 640 4,495 1700 15 
28,215 29,035 6,525 34,920 210,745 5,105 51,915 8505 16 
1,385 2435 230 840 12,520 250 1,220 “5 1 
9680 9,960 1,685 12,885 53,350 1.085 11,495 2218 18 
7,40 6,360 1,655 8,850 41,990 1,040 16,650 145 19 
5,235 5,205 1,445 6,640 41,915 1,160 13,920 1490 20 
3,045 3,110 925 3,670 34,545 315 7,290 1440 21 
1485 1,965 590 2,035 "36,415 745 7,400 1350 22 
26,165 ° 26,325 6,020 32,875 192,915 4,530 54,635 140 3 
1275 2,270 215 785 11,320 230 1,130 50 A4 
8,945 8,825 1,525 11,935 47,950 965 10,820 1955 5 
6.965 5,760 1,520 8,385 38,310 935 15,885 1240 2 
4,840 4750 1,445 6,285 38,520 1.010 13,145 1300 27 
2795 2.875 855 3,510 32,065 730 6,785 1270 2% 
1,350 1,850 545 + 1,980 24,745 665 6,875 . LI9D 29 
25,650 25,565 5,845 31,860 188,570 4,390 53,845 7335 30 
1,155 2,000 190 675 10,400 190 1,050 45. 31 
8,740 8,545 1,425 11,300 46,360 915 10,570 1910 3 
6,865 5,690 1,505 8,235 37,735 910 . 15,735 1230 3 
4,790 4670 1,330 6,230 38,055 1,000 13,005 125 4 
2,750 2,830 855 3,870 - 31,640 715 6,710 1255 35 
1,340 1,815 540 1,955 24,380 655 6770 . 1165 36 
520 765 5 1,035 4,340 145 790 145 3 
120 265 30 110 920 40 80 2 3B 
205 280 105 635 1,590 45 250 55 39 
100 70 15 150 575 25 150 10 40 
50 75 10 55 465 5 135 2 4 
45 4 5 40 430 15 5 2 4 
10 30 5 2 360 10 105 2 4 
815 1,280 265 1,215 7,100 210 1,600 us aa 
35 85 5 30 280 - 40 25 45 
335 545 75 510 2,140 55 330 155 46 
175 260 70 300 1,530 50 340 150 47 
158 215 55 240 1,385 65 390 100 4 
100 125 3 105 990 50 220 9 49 
70 60 25 35 75 45 285 10 50 
1,230 1,430 245 830 10,730 305 1,740 # sl 
5 8 10 30 915 15 50 3082 
400 590 85 445 3,260 75 350 100 5 
300 340 60 1% 2,150 60 425 3 54 
240 245 45 110 2,010 8 390 % 55 
150 115 30 50 1,490 35 280 75 5% 
65 60 10 20 900 40 245 5 5 
3,350 2,555 535 1,230 34,060 850 7,450 2520 54 
10 5 - - 55 - 5 5 59 
40 70 5 45 * 380 10 50 20 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
5. 1. TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


NON-UNIVERSITY 


MARITAL STATUS, . SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


GRADES 9-10 GRADE 1] GRADES 12-13 
SE-10Ë ANNEE HE ANNEE 12E-13E ANNEE 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(L) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NO. 


1 35-44 YEARS — ANS. 1,235 235 215 100 245 120 
2 4-4 " — ”. . 4,050 875 805 380 730 340 
3 55-64 ” - 9,870 2,820 1,995 860 1,525 750 
4 - 65 AND OVER — ET PLUS 29,200 12,700 4485 1.315 4,610 1,770 
5 MALE — MASCULIN. 6,810 2,935 %65 310 1.100 455 
6 15-24 YEARS — ANS. 10 - - - 5 5 
7 25-84 " - 75 5 0 5 10 5 
8 H-44 0" - 190 35 45 15 35 15 
9 4-4 " - 615 150 HS 60 100 60 
10 55-64 " - ”. 1,385 475 235 95 185 105 
ul 65 AND OVER — ET PLUS. 4,535 2,275 560 135 770 265 
12 . FEMALE — FEMININ 38,070 13,775 6,605 2,360 6,130 2,570 
B 15-24 YEARS - ANS. 55 20 $ 5 10 5 
14 5-34 " - ". 390 50 65 10 100 4 
15 3-44" - ". 1.050 205 165 85 210 105 
16 4-54 " - ", 3,430 730 685 315 635 280 
y 53-64 " - 8,490 2,350 1,750 770 1,335 645 
18 . 65 AND OVER — ET PLUS. 24,665 10,425 3,925 1,175 3,840 1,500 
19 DIVORCED - DIVORCE(E)S.... 22,680 3,060 2,605 1,760 4,240 2,395 
20 15-24 YEARS — ANS. 435 20 80 65 80 55 
21 25-340" = ”". . 5,020 160 545 355 1,100 560 
22 35-40 " - ”. bess 5,620 435 895 480 1,090 645 
23 SM 7 - 7, 5,590 ns 1,040 490 1,015 610 
24 55-64 " = "… 3,890 840 700 285 670 390 
25 65 AND OVER — ET PLUS... 2,130 885 355 85 285 135 
26 MALE — MASCULIN 8,005 1,395 1,160 500 1,290 785 
27 15-24 YEARS — ANS. 90 10 10 10 10 20 
28 2-34" - " 1,725 60 145 85 355 180 
29 35-47" — 2,005 175 295 140 345 215 
30 45-54 " — - . 2.040 320 350 175 330 200 
31 55-64 " — "........ : 1,295 360 260 65 180 115 
32 65 AND OVER — ET PLUS. 845 475 100 25 65 50 
33 FEMALE — FEMININ... 14,675 1.660 2,445 1,255 2,950 1615 
34 15-24 YEARS - ANS. 345 15 70 55 75 40 
35 25-40" - " 3,290 100 395 270 740 375 
36 35-44 - 3,610 255 600 345 740 430 
37 45-40 " - 3,550 400 690 315 690 410 
38 55-64 " - ”. 2,595 480 440 220 490 215 
39 65 AND OVER — ET . 1,285 405 250 60 220 90 
SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

40 UAMAIS MARIE(E)S) 57,670 4,800 4545 3.080 12,395 5,490 
a © 15-24 YEARS — ANS .. 17,735 230 1,240 1.250 5,825 1,745 
42 2-4 " — 19,970 405 830 650 3,555 1,855 
43 3-440" - 5,520 _ 350 490 295 1,020 620 
44 4-54" - 4,690 785 725 325 710 445 
45 55-64 " - ”. - 4,250 995 595 265 595 410 
46 . 65 AND OVER - ET PLUS... 5,500 2,030 660 295 690 415 
4 « MALE — MASCULIN. - 30,340 3,245 2,745 1,605 5,855 2,910 
48 . 15-24 YEARS - Al - 8,590 130 780 690 2,540 870 
49 25-34" - " 11,620 275 545 390 1,965 1,085 
50 - 5-4 " . 3,185 260 325 160 535 415 
sl 4-4 " - ". we 2,635 625 480 170 350 235 
52 - 5-6" - " 1,955 655 . 325 95 235 175 
53 65 AND OVER - ET PLUS. . 2,345 1,300 290 100 235 130 
54 FEMALE — FEMININ . 27,330 1,555 1,810 1,470 6,535 2,580 
55 15-24 YEARS - ANS. > 9,140 100 465 560 3,285 870 
56 25-840" - ”". 1 8,350 130 290 255 1,595 770 
57 35-40 " | 2,340 : 90 160 130 490 200 
58 . 45-84 " - 2,050 165 245 155 360 210 
59 55-64  - 2,295 1 335 . 270 175 355 235 
60 65 AND OVER — ET PLUS .. 3,160 730 370 200 450 290 


SEE FOOTNOTE(S} AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 


FRANCAIS NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OÙ GRADE QU DIPLOME 


100 M5 30 75 870 30 320 20 1 
330 325 95 170 3,080 70 LE) 125 2 
800 630 120 375 7,570 160 1,655 485 3 
2,075 1,410 280 560 22,105 . 585 4,645 1,865 4 
215 390 80 355 4,670 125 1,360 655 5 
5 5 - - 15 - - - 6 

5 10 - 15 65 5 - - 7 

10 10 19 20 125 5 55 10 8 

35 45 10 45 420 20 135 40 9 
55 105 30 100 1,025 20 235 105 10 
110 215 30 175 3,020 75 940 495 n 
3,130 2,170 450 880 29,385 730 6,085 1,860 12 
5 - - - 45 - 5 - 3 

35 60 5 30 320 5 45 15 14 
90 105 25 55 745 20 265 15 15 
290 285 80 130 2,660 50 640 85 16 
745 525 90 275 6,540 145 1,420 375 17 
1,960 1,195 250 390 19,080 510 3,705 1,365 18 
2,315 2.850 470 1,975 18,385 465 2.895 930 19 
40 75 10 10 380 10 35 15 20 
635 950 M5 610 4,380 65 385 180 21 
570 710 135 600 4,465 155 825 180 22 
495 640 120 465 4,420 125 815 230 23 
395 305 80 230 3,160 60 480 180 24 
180 130 15 60 1,580 50 355 145 25 
675 1.010 185 1,010 6.200 170 1,150 485 26 
15 5 5 5 80 - 5 10 27 
210 365 50 270 1.460 20 160 85 28 
195 255 45 355 1,560 55 300 100 29 
125 250 50 240 1,520 50 345 125 30 
100 85 30 100 1.005 30 160 95 31 
40 45 10 40 580 20 180 65 22 
1,640 1,855 285 960 12,185 295 1,750 45 33 
25 65 - 10 300 10 30 5 34 
425 580 65 335 2,925 50 220 95 35 
385 515 90 250 2,900 100 530 80 36 
370 385 65 215 2,900 75 475 105 37 
295 215 50 130 2,155 35 315 90 38 
140 85 5 25 1.000 35 175 75 39 
6,550 10,555 1,525 8,735 45,695 1,330 7,045 3,595 4 
1,750 4,130 305 1,265 15,090 315 1,205 1,120 4l 
2,645 4,250 675 5.100 -15.850 450 2,480 1,190 42 
750 845 175 975 +.3,955 150 1.110 310 43 
510 410 130 585 3,340 150 855 350 4 
450 425 105 410 3,305 120 565 265 4 
445 430 135 390 4,160 140 840 360 46 
2,685 5,785 635 4,870 23,065 805 4,380 2,090 4 
715 2,145 115 615 7,160 190 645 600 48 
1,320 2,560 345 3,135 9,065 235 1,620 710 49 
320 510 80 580 2,175 100 680 230 50 
180 280 55 270 1,725 100 550 260 51 
105 170 25 170 1,425 90 320 130 52 
55 125 15 95 1,510 90 575 170 53 
3,865 4.770 890 3,865 22,635 525 2,665 1,505 54 
1.040 1,985 190 645 7,925 125 560 530 55 
1,320 1,695 330 1,965 6,785 220 855 485 56 
435 340 95 395 1,775 50 425 80 57 
330 195 70 320 1,615 45 305 90 58 
350 255 80 245 1,880 35 250 135 59 
390 305 115 295 2,655 50 270 190 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


: (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLOS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES} N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(1) 


MARITAL - STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


GRADES 9-10 GRADE 11 GRADES 12-13 
9-106 ANNEE HE ANNEE I2E-13E ANNEE 


NON-UNIVERSITY 
WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


VICTORIA, B.C. -— C.-B.:. 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLO HEADS ~ TOTAL 


DES CHEFS DE MENAGES PRIVES . 81,005 12,960 12,270 5,485 15,270 7,025 
MALE — MASCULIN 59,165 9,120 9,285 4,075 10,830 5,205 
15-24 YEARS — ANS 4,525 Ho 575 420 1,345 515 
B34" ". . . 12,175 460 1,320 710 2,515 1,125 
3-440" - " . 9,500 1,040 1,600 695 1,525 920 
45-54” 10,770 1,470 2,020 845 1,730 940 
55-64 " — 10,230 2,105 1,880 780 1,650 940 
65 AND OVER — ET PLUS 11,970 3,925 1,880 620 2.060 760 
FEMALE — FEMININ... 21,835 3,845 2,980 1410 4,440 1,825 
15-24 YEARS — ANS 2,675 25 200 160 900 200 
2-4 0" - ” + 2,730 60 240 | 135 590 230 
3-4 " - ".. 1,805 125 255 125 295 195 
45-54 " =” 2,250 . 225 330 245 480 240 
55-64 " — " 3,360 600 550 285 625 325 
65 AND OVER - ET PLUS "9,015 2815 1,405 465 1,550 635 
MARRIED(2) - MARIE(E}S(2).. ‘55,350 8,265 8.810 3,990 10,180 4,885 
15-24 YEARS — ANS 3,255 95 440 330 990 325 
B34 " - " …. 11,285 430 1,290 685 2,440 1,045 
354  - ” : a 9,555 1,040 1,615 725 1,505 935 
454 ne 10,685 1,425 1,985 890 1,760 955 
55-64" — ”. 9,980 2,000 1,800 790 1,660 910 

+ 65 AND OVER — ET PLUS... 10,590 3,275 1,670 570 1,835 ns 

HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX ; 

ET EPOUSE A LA MAISON 50,895 7,625 6,090 3,620 9,360 4,470 
15-24 YEARS — ANS. 2.920 90 385 290 875 295 
3-34 0" - 10,235 395 1,160 610 2,225 950 
3-4 " -” 8,775 945 1,490 655 1,405 840 
45-54 " =” 9,810 1,320 1,835 790 1,570 880 
55-64 7 " i” 9,215 1,850 1,665 730 1,535 830 
65 AND OVER ~ ET PLUS....... Dose eeeunee 9,930 3,035 1,555 535 1,745 680 

MALE HEAD — CHEF MASCULIN .. 49,820 7,515 7,980 3,545° 9.145 4,400 
15-24 YEARS — ANS 2,680 80 370 280 800 280 
5-34" =" 9,950 390 1,145 600 2,165 935 
3-44 " 8,590 930 1,470 645 1,380 820 
45-54 ”" — 9,675 1,305 1.815 765 1,550 870 
55-64 "=" 9,130 1,835 1,650 725 1,525 820 
65 AND OVER — ET PLUS... 9,805 2,975 1,535 525 1,735 675 

FEMALE HEAD — CHEF FEMININ 1,070 5 110 75 215 70 
15-24 YEARS — ANS... 240 5 10 10 75 15 
5-34 "7 - " 290 5 2 10 65 15 
3-4 ” - 190 15 20 10 30 20 
oe 140 15 15 20 20 10 
55-64 ” = ". 90 20 15 10 15 5 
65 AND OVER — ET PLUS. 130 55 5 5 10 5 

HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 

SEULEMENT A LA MAISON(2) 1,720 300 295 15 265 - 130 
15-24 YEARS — ANS. 0 5 10 10 20 5 
5-340" =" 410 2% 55 30 70 30 
-35-4 " = 255 35 . 40 10 35 30 
4-4 ” 340 45 75 30 60 20 
55-64" - 315 60 65 20 35 40 
.65 AND OVER — ET PLUS 335 135 50 10 45 10 

WIFE ONLY AT HOME(2) — EPOUSE . 

SEULEMENT A LA MAISON(2) 2,735 340 420 260 560 280 
15-24 YEARS — ANS 265 5 . 45 35 . 95 5 
25-84 " - ". 635 15 775 40 145 65 
354  - ” 530 55 80 55 60 60 
45-54 " 535 65 80 75 130 55 
55-64 " — 450 85 75 40 85 4 
65 AND OVER — ET PLUS 325 115 60 20 40 30 

WIDOWED - VEUFS (VEUVES) - 11,335 3,470 1,860 640 2,120 15 
15-24 YEARS — ANS. . - - 5 - - - 
BM 2". 70 5 5 5 20 5 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGÉ DU CHEF. PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET : 
LANGUE MATERNELLE DU.CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 
| 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE . 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH OTHER NOT STATED 


FRANCAIS AUTRES NON DECLAREE 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME . 


8,160 8,810 2,135 8,890 70,705 1175 7,005 2,120 1 
5,530 6.225 1,500 7,415 51,095 855 5,745 1,475 2 
400 810 70 280 4,095 80 230 15 3 
1,620 1810 250 2,355 10,810 160 880 320 4 
1,165 870 190 1,500 7,740 145 1,430 190 5 
1,050 1,000 360 1,360 9,005 190 1,300 25 6 
735 845 335 955 9,005 120 845 57 
565 890 310 965 10,435 155 1,070 310 8 
2,630 2,585 635 1,475 19,610 320 1,265 640 9 
280 660 35 225 2,480 30 90 80 10 
390 530 125 425 2,495 45 125 6 oO 
210 260 85 195 1,560 40 160 4 12 
215 220 40 190 2,000 45 175 ‘ 30 13 
425 280 110 170 2,985 40 220 M5 14 
990 635 240 25 8,090 120 495 310 15 
5,425 5,585 1,530 6,670 48,035 195 5,265 1260 16 
310 540 50 175 2,975 60 135 80 17 
1,565 1,595 285 1,945 10,050 150 815 270 18 
1,195 870 225 1,445 7,830 160 1,410 155 19 
1,060 970 . 360 1,285 9,035 180 1215 ' 255 2 
745 820 335 915 8,830 120 790 | 240 21 
535 800 275 910 9,305 130 900 255 22 
4,980 5,085 1,360 6,305 44,205 690 4,905 1090 23 
290 490 45 170 2,685 50 120 60 24 
1,430 1,410 220 1,830 9.120 125 750 25 25 
1,110 790 180 1,360 7,75 135 1,330 125 ‘2% 
980 880 340 1,230 8,310 160 1,135 25 27 
680 750 315 855 8,170 100 730 15 2% 
435 760 265 860 8,740 120 835 230 2 
4,870 4910 1315 6,130 43,230 675 4.850 1065 30 
280 425 40 135 2,455 50 125 55 31 
1,395 1,380 205 1,740 8.865 110 735 240 3 
1,075 765 175 1,335 7,020 135 1315 125 3 
965 860 340 1,215 8,175 160 1,130 210 34 
670 740 310 855 8,090 100 725 210 35 
485 745 265 850 8,630 120 ~ 825 25 3% 
15 15 35 165 970 15 60 2 3 
15 65 - 35 230 5 5 3B 
35 30 20 90 255 15 20 - 3 
30 30 20 155 20 5 40 
10 25 - 15 135 - - - 4 
10 10 10 - 85 - 5 - & 
5 10 - 10 110 - 10 ° 5 4 
115 190 50 245 1,410 4 175 9% 4 
10 10 - 5 65 5 - - 45 
40 70 10 80 340 10 35 2 AG 
25 15 5 45 200 - 30 15 47 
20 40 15 40 250 10 50 30 48 
5 40 5 40 270 5 25 10 49 
10 15 10 35 285 5 35 10 50 
325 310 125 125 2,420 65 185 75 Si 
15 40 5 - 230 5 10 15 5 
90 120 50 40 590 15 25 5 53 
10 65 40 40 450 20 45 10 .5 
65 45 5 15 480 5 35 15 55 
60 30 20 15 390 10 35 10. 5 
35 20 - 5 280 - 30 15 5 
1,155 n5 245 305 9,985 165 815 30 5 
- - - - 5 - - - 59 
10 5 5 10 . 65 - - - 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS. SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE OU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE 11 


TOTAL DES MENAGES PRIVES N'AYANT PAS ATTEINT | SE-10E ANNEE DE ANNEE 
LA 9E ANNEE() 


GRADES 12-13 
I2E-ISE ANNEE 


NON-UNIVERSITY 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NO. 


1 35-44 YEARS — ANS 190 25 30 5 40 15 
2 4-4 " - " 735 105 110 95 160 80 
3 55-64 ”" - 2,070 460 380 160 395 155 
4 65 AND OVER - ET PLUS. 8,280 2,875 1,335 380 1,500 510 
5 MALE -— MASCULIN , 1615 595 295 65 255 90 
6 15-24 YEARS ~ ANS. - = - = - - 
7 2-34 " = " 5 - - - - - 
8 35-44" =", vee 20 ne) - - 5 - 
9 45-54" - " . 150 25 . 30 10 20 20 
“10 55-64 " - ”. 295 80 75 20 35 15 
u 65 AND OVER — ET PLUS. 1,150 485 190 35 195 50 
i2 FEMALE — FEMININ... 9,725 2,875 1,570 575 1,865 680 
3 15-24 YEARS - ANS. 5 - - - - - 
14 5-34" - ”. 65 5 a) 5 20 - 
15 35-44 " - ”. 165 25 35 - 35 15 
16 45-54 " — ". 585 80 80 80 140 60 
17 55-64 ” - ".… 1,780 380 305 140 360 145 
18 65 AND OVER — ET PLUS. 7,130 2,390 1,135 350 1,310 460 
19 DIVORCED - OIVORCE(E)S.... 4,225 410 705 345 805 410 
20 15-24 YEARS — ANS, 120 5 15 20 40 15 
21 25-340 " - ". 970 30 125 75 205 100 
22 35-40 " - ". 965 55 150 75 200 120 
23 4-54 " = ”. - 945 85 175 70 180 105 
4, 3-640" = "… 755 « 230 145 75 110 90 
25 65 AND OVER - ET PLUS. 470 105 100 35 70 40 
26 MALE — MASCULIN 1,350 200 210 100 215 120 
27 15-24 YEARS — ANS. 15 - - 5 10 10 
28 5-34 " - " 300 10 30 20 50 30 
29 35-40 " - 315 30 45 30 65 40 
30 45-40 " - 305 45 45 20 50 20 
31 85-64 " - ”. 220 55 55 10 25 25 
22 65 AND OVER - ET PLUS. 185 75 30 15 20 - 
3 FEMALE — FEMININ ..... 2,880 210 500 245 590 350 
34 15-24 YEARS — ANS. 105 - 15 10 30 10 
35 25-840" - ”", 675 25 100 55 155 LE) 
36 35-40 " - ”. 650 25 105 50 135 80 
37 4-4 " 635 45 130 50 130 85 
38 55-64 ” 530 70 85 60 85 65 
39 65 AND 0 285 35 65 20 55 3 
SINGLE (NEVER MARRIEO) - CELIBATAIRES 
4 UAMAIS MARIE(E)S) 10,095 815 885 505 2,160 895 
41 15-24 YEARS — ANS. 3,820 40 35 235 1215 365 
42 3-34" = 2,580 50 Ho 85 440 210 
43 35-44" 600 50 55 20 80 5 
AA 4-34" - 660 80 75 30 110 50 
45 55-64" — ".… 785 15 110 35 105 100 
46 65 AND OVER - ET PLUS .. 1.645 475 185 100 200 125 
4 MALE — MASCULIN 4,670 505 500 245 940 455 
48 15-24 YEARS — ANS. 1,755 30 195 130 525 220 
49 25-84 0 " - ”. 1,510 40 95 65 235 130 
50 35-44 " - ”. 320 40 45 10 40 ra) 
sl 45-58 " - ”. 300 60 60 15 50 10 
52 55-64 " OM, 275 5 35 § 30 40 
53 65 AND OVER — ET PLUS. 505 260 0 25 65 ro) 
#4 FEMALE — FEMININ... 5,425 310 390 260 1,215 440 
55 15-24 YEARS — ANS. . 2,065 10 120 105 690 M5 
56 26-34" - " 1,070 5 45 20 210 80 
57 3-4 280 10 15 15 40 20 
“$8 4-54" 360 20 20 15 55 3 
59 55-64 ” 510 40 70 40 75 65 
60 65 AND OVER 1,140 220 120 70 140 100 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 


6 — 92 93-830 


TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET.L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET: ° : 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 | 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ‘ 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NON UNIVERSITAIRE FRENCH 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


“FRANCAIS 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OU DIPLOME nO 


20 20 5 20 145 5 35 to 1! 
85 60 10 25 620 15 35 10 2 
225 155 45 90 1,775 30 175 & 3 
815 538, 175 150 7,380 ns 510 280 4 
95 110 30 75 1,330 35 185 6 5 

- - - - - - - - 6 

5 = - - 5 - - - 7 

- - - 5 15 - 5 - 8 

15 15 5 10 120 5 15 10 9 
25 20 10 15 230 5 45 15 10 
50 80 20 45 960 20 125 45 
1,055 670 210 25 8,655 125 635 310 12 
- - - ~ 5 - - - iQ 

5 5 5 10 60 - - - 4 

20 20 10 15 130 5 30 5 15 
70 50 10 15 500 10 80 - i 
200 135 35 70 1,545 25 140 0 1 
760 460 150 110 6,420 95 390 230 18 
490 $80 85 325 3,770 55 300 95 ‘19 
10 20 - 5 ns 5 5 5 20 
115 200 20 95 910 5 30 2% 2 
125 135 15 85 865 10 75 2 2 
125 115 10 80 800 25 100 20 ‘23 
80 65 20 40 680 5 50 20 à 
35 40 20 25 405 10 45 15 25 
120 185 10 175 1.165 15 120 40 2% 
- 5 - - 15 - - 5 27 

40 70 - 55 290 5 - 5 28 
30 35 - 45 270 5 35 10 29 
35 50 - 45 240 5 55 10 30 
15 10 - 20 185 - 25 10 3! 

5 20 5 15 165 - 10 5 2 
375 390 70 155 2,600 45 175 55 3 
10 15 - 5 95 5 5 - 34 
85 130 15 40 625 - 30 15 3% 
90 100 10 50 590 5 35 15 % 
95 65 5 35 560 25 50 5 3 
65 55 20 25 495 5 25 10 38 
25 5 15 10 235 5 30 10 39 
1,095 1,870 280 1,590 8,915 155 630 30 4 
355 910 50 325 3,485 50 180 no 4 
320 545 65 725 2275 45 155 105 42 
90 100 25 140 460 25 65 50 8 

| 60 80 25 160 555 20 70 2% 4 
| 100 90 40 85 710 5 50 30 45 
170 145 80 155 1,440 25 115 mn 4 
335 830 85 780 3,955 90 415 25 47 
115 375 25 140 1,560 25 10 + 55 4 
140 295 30 480 1,315 35 105 55 49 
40 50 10 70 230 10 40 ‘ 40 5 

i 10 40 5 50 220 10 50 2 sl 
15 45 10 30 240 - 25 10 52 
10 25 5 15 395 5 80 25 5 
765 1.040 195 810 4,965 70 215 189 5 
240 535 25 185 1,920 20 70 55 55 
175 250 35 245 955 10 50 45 56 
55 50 20 70 230 15 25 5 5 
40 40 20 n5 330 5 15 5 88 
85 50 30 55 470 - 20 15 59 

| 160 120 80 140 1,045 20 35 45 60 


\ 
VOIR NOTE(S) A LA FIN DU TABLEAU 6. vs i 


6 — 93 . 93-830 


TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
| TONGUE-OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 - 


“+ (BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF. SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
* ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS { LESS THAN GRADE 1} 


TOTAL DES MENAGES PRIVES] N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(I) 


GRADES 9-10 GRADE 1} GRADES 12-13 NON-UNIVERSITY 


9E-10E ANNEE LIE ANNEE 12E-13E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NO. 


WINDSOR, ONT.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


1 DES CHEFS DE MENAGES RIVES... 80,195 23,350 13,660 5,215 12,400 6,625 
2 MALE — MASCULIN 62,875 17,060 10,790 4,230 9,925 5,395 
3 15-24 YEARS — ANS. 4675 215 830 530 1,200 560 
A BW " - 15,015 1,435 2510 1,055 3,055 1.370 
5 4 " - 2310 | 2875 2455 780 1,770 1,070 
6 45-54 " - ” 12,645 4,070 2,375 915 1,675 1,065 
7 55-84" — 9,170 3,260 1,535 665 1,385 870 
8 65 AND OVER — ET PLUS. 9,060 5,405 1,085 285 835 460 
9 FEMALE — FEMININ 17,320 6,290 2,870 1,050 . 2470 1235 
10 15-24 YEARS — ANS. 1,545 60 290 135 390 125 
il a) " -" . 2,345 200 425 185 430 225 
12 co . 1,665 280 370 135 270 145 
13 45-94 " - ” 2,265 690 435 170 370 200 
14 SG =" L, 2710 980 525 190 420 185 
15 65 AND OVER — ET PLUS. 6,780 4,080 820 230 590 350 
16 MARRIED(2} — MARIE(E)S(2).... 59,620 15,885 10,650 4,160 9,405 5,085 
17 15-24 YEARS — ANS. 3,385 200 820 485 | 995 : 450 
18 Bu " -" . 14,515 1,445 2,535 1,065 2,945 1,300 
19 CT 12,265 2,685 2,455 815 1,790 1,050 
20 a! " -" 12,305 3,965 2,350 890 1,640 1,055 
21 ey " 8,860 3,095 1,515 655 1,330 830 
2 65 AND OVER — ET PLUS. 7.890 4,500 985 260 705 400 

HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX 
23 ET EPOUSE A LA MAISON. 55,435 14,835 9,740 3,800 8,760 4,725 
24 15-24 YEARS — ANS . 3,590 180 700 435 905 420 
25 BH . 13,45 1,345 2.280 955 2,765 1,195 
% 4" . 11,395 2510 2,250 730 1,665 965 
27 ae . _ 11,500 3,700 2.185 815 1,515 985 
B 55H "= 8,320 2910 1,405 610 1,235 195 
29 65 AND OVER — ET PLUS. 7,195 4,185 920 250 670 380 
30 MALE HEAD - CHEF MASCULIN … 54,705 14,605 9,645 3,750 8,645 4,690 
31 15-24 YEARS ~ ANS. 3,465 175 690 430 885 410 
32 2-4 " -”" 13,275 1,325 2270 940 2,720 1,195 
33 4 ae 11,310 + 2,500 2,230 725 1,655 960 
34 a 11,355 3,645 2,150 810 1,490 975 
35 55-64" - " 8,230 2,865 1,395 595 1,220 790 
36 65 AND OVER - ET PLUS. . 7.075 4,100 910 245 675 370 
37 FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... cee 730 225 95 50 110 3 
38 15-24 YEARS - ANS. 125 - - 15 5 15 5 
39 5-34 "= ” 170 25 5 15 50 - 
40 a 85 10 25 10 10 5 
al 45-54 " 140 60 35 - 20 5 
4 5h64 90 50 5 10 15 5 
a 65 AND OVER - ET PLUS. 120 85 10 “10 5 10 
HUSBAND OKLY AT HOME(2) - EPOUX 
44 SEULEMENT A LA MAISON(2). 1,155 470 350 125 260 ns 
45 15-24 YEARS — ANS. . 100 5 20 10 25 10 
46 3h" = ". . 225 25 95 30 75 35 
a7 3-44" me . "360 60 90 30 35 55 
48 5-54 355 105 80 30 4 45 
49 SE 270 105 40 2 60 10 
50 65 AND OVER — ET PLUS. 250 165 20 - 15 15 
WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE . 
sl SEULEMENT A LA MAISON(2). 2,425 595 520 255 380 190 
52 15-24 YEARS — ANS. 305 15 95 40 65 25 
53 2-4 " -" 640 70 165 80 105 85 
5A 35-44 “ $15 us 110 60 90 % 
55 45-54" =" 450 155 90 40 80 ä 
56 a 270 80 70 5 35 % 
57 65 AND OVER - ET PLUS. 240 145 45 5 10 10 
58 WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 10,585 5,765 1,505 #5 1,145 610 
59 15-24 YEARS - ANS. 10 - 5 - 5 - 
60 BW " _" 130 20 35 15 20 5 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


. UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER 
AUTRES 


NOT STATED 
NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


5,035 6,180 1,310 6,355 55,460 7,590 15,380 1,770 1 
3,845 4,955 4,155 5,510 42,900 5,825 12,875 1,275 2 
330 675 35 305 3,985 260 320 105 3 
1,350 1,745 280 2,215 11.290 1,065 2,380 280 4 
940 960 295 1,365 8.040 1,080 2,990 195 5 
630 745 275 895 8,165- 1,245 2,980 255 6 
345 490 180 445 6,075 1,065 1.815 215 7 
255 340 100 290 5,345 1,105 2,385 220 8 
1,190 1,225 155 845 12,560 1,765 2,505 495 $ 
160 240 5 140 1,385 75 4 35 10 
205 330 20 335 2,000 110 185 50 it 
105 165 20 175 1,335 135 170 25 12 
155 135 20 85 1,670 210 330 55 13 
170 130 50 55 1,920 330 395 65 14 
395 220 30 60 4,240 890 1,385 265 15 
3,705 4.630 1,070 4,995 40,905 5,500 12,050 1,175 16 
285 505 25 220 3,460 230 220 80 17 
1,270 1,685 255 2,020 11,020 1,015 2,220 265 18 
940 955 280 1,285 8,060 1,095 2,900 210 19 
625 ns 255 800 7,980 1,175 2,890 260 20 
350 475 175 425 5.865 1,060 1,735 195 al 
225 290 75 240 4,515 920 2.085 160 22 
3,430 4,330 1,020 4,805 . 37,760 5,095 11,550 1,030 2 
260 450 25 215 a 3,105 205 200 75 24 
1,175 1,560 260 1,915 10,120 955 2,135 230 25 
875 890 255 1,250 7,395 1,010 2,800 185 26 
590 680 250 780 7,395 1,100 2,785 210 27 
325 465 160 420 5,505 955 1,675 185 28 
195 290 70 230 4,235 860 1,950 145 29 
3,390 4,245 1.020 4,715 37,205 5,030 41,445 1,025 30 
230 425 25 195 3,000 200 190 70 31 
1,165 1,535 255 1,865 9,975 950 2,115 235 32 
875 865 260 1,245 7,320 1,005 2,800 190 33 
590 675 245 775 7,295 1,085 2,765 210 34 
325 460 160 420 5,440 950 1,655 185 35 
195 285 75 230 4,170 845 1,925 140 36 
4 85 - 85 560 65 100 10 37 
30 25 - 20 105 5 5 - 38 
10 20 - 50 145 5 20 - 39 

- 25 - 10 80 5 5 - 40 

5 5 - 5 100 15 20 5 4l 

5 5 - - 60 10 20 - 42 

- 5 - - 70 15 25 - 43 
120 nt 35 110 1,245 180 255 15 4 
5 15 - - 75 - 15 5 4 

60 4 - 55 335 35 45 10 46 
20 20 20 20 270 25 45 10 47 
10 20 - 20 235 45 55 25 48 
10 5 10 - 195 4 30 - 49 
10 - 5 10 135 25 75 10 50 
150 190 10 80 1,900 220 245 65 51 
20 40 - 5 280 - 20 10 - 52 
30 80 - 50 565 20 40 15 53 
40 45 - 15 390 55 55 15 54 
25 20 5 5 350 30 50 20 55 
20 5 5 10 170 55 35 10 56 
15 - - - 140 30 60 10 57 
525 380 80 110 6,765 1,325 2,145 355 58 
- - - - 10 - - - 59 

5 15 - - 105 15 10 - 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN OU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


- (BASED ON SAMPLE DATA) a 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD - 


POST-SECONDARY 


GRADES 12-13 
7 12E-13€ ANNÉE 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD . TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) GRADES 9-10 GRADE 11 NON~UNIVERSITY 


TOTAL, DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT | 9E-10Ë ANNEE LIE ANNEE 


LA SE ANNEE(1) 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


NO. 


1 35-44 YEARS — ANS. Lens os 225 45 65 20 30 rh) 
2 a " - ”. . 1,085 380 190 100 180 105 
3 5-4 " - ”. 2,110 860 415 130 320 125 
4 65 AND OVER — ET PLUS … +. 7,085 4,465 800 200 585 345 
5 MALE — MASCULIN......... . 1,740 1,015 220 70 155 105 
6 15-24 YEARS — ANS. - - - - - - 
7 2-4 " - ”. Lun 15 - . 5 - - 
8 . 354 " - ”. dns 25 5 10 oe ; 5 5 
9. A 190 70 35 20 30 5 
10 55-64 — ". 255 120 40 15 20 rn 
nl 65 AND OVER — ET PLUS , 1250 815 135 25 95 60 
12 FEMALE — FEMININ... 8,850 4,750 1,290 395 995 505 
B 15-24 YEARS — ANS. 5 - 5 - - - 
14 25-34” ” 115 20 30 15 20 10 
15 3-4 " 200 45 60 15 30 15 
16 4-4 " _ ". 895 305 155 80 150 100 
556 " - ”. 1,855 735 375 Ho 300 95 
18 65 AND OVER — ET PLUS 5,780 3,650 665 - 180 490 280 
19 DIVORCED - DIVORCECE)S... 3,220 630 685 265 570 20 
20 -15-24 YEARS — ANS. 130 - a5 10 2 10 
21 5-4 " -" 860 55 170 90 175 105 
22 35-4 " - 785 120 180 55 145 85 
23 4-4 " = 850 250 185 65 125 60 
24 56-64" = 370 100 65 40 70 35 
25 &5 AND OVER - _ a 225 100 40 10 2 10 
2 MALE — MASCULIN... enr 1,040 a 150 100 175 85 
2 15-24 YEARS — ANS. 25 - 5 - - ~ 
28 a, " - ”. 225 10 10 30 50 3 
29 35-44 " . . 220 ; 35 35 20 45 10 
30 45-54 " - ". de nne 330 120 50 35 40 15 
31 5564 ner 140 40 35 10 35 15 
32 65 AND OVER — ET PLUS. 105 70 5 5 10 5 
33 FEMALE — FEMININ... 2,185 360 535 170 395 220 
34 15-24 YEARS — ANS ..... . 100 5 35 10 25 5 
35 25-84 " - ”. 640 45 160 60 125 70 
36 BM" 570 85 140 35 100 15 
37 45-4 " 525 125 135 35 90 4 
8 556 230 65 5 25 40 2 
39 65 AND OVER — ET PLUS... . 125 30 30 10 15 5 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 
40 UAMAIS MARIECE)S) 6,760 1,060 810 370 1,275 620 
4l 15-24 YEARS — ANS... 2,100 65 260 170 555 220 
42 25-98 " 1860 115 190 70 345 175 
43 a 700 105 125 35 70 55 
4 4-4 " - ". 670 175 85 30 105 5 
45 58-64, 540 185 65 30 85 60 
6 65 AND OVER — ET PLUS... 890 425 85 40 110 55 
a7 MALE — MASCULIN... cesses 3.630 695 430 185 690 340 
8 15-24 YEARS — ANS. 1,090 30 120 85 280 135 
49 254 1,075 70 130 50 210 105 
50 a  - ". 400 80 30 15 35, 4 
sl a " De 415 - 125 55 15 75 20 
52 556" — 270 135 15 10 50 30 
53 65 AND OVER — ET PLUS ..... 375 260 20 5 40 15 
54 FEMALE — FEMININ... 3.130 360 385 185 580 280 
55 15-24 YEARS — ANS... 1,005 35 140 75 275 85 

. 5 2-4 " - " 780 40 60 25 140 70 
57 3-4  - 300 2 35 20 40 15 
58 4-4 ” - 255 45 30 10 2 % 
59 BE ceeesnnnsnenseeeeesettsninees 270 50 45 20 35 35 
60 65 AND OVER — ET PLUS 515 165 65 30 65 45 


SEE FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL..LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET. 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF;,REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITHOUT CERTIFICATE, 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE ENGLISH 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER NOT STATED 


“NON DECLAREE 


ANGLAIS AUTRES 


WITH CERTIFICATE WITH CERTIFICATE 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OU DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME NO 


10 10 10 15 170 3 25 - 1 
55 4 15 15 725 105 230 20 2 
125 90 30 20 1,455 255 350 50 3 
330 215 30 65 4.295 920 1,530 290 4 
55 60 30 35 1,050 215 400 75 5 
- - - - 5 - - - 6 
- - - - 15 - - - 7 
- 5 - - 30 - - - 8 
5 5 15 - 120 25 40 5 9 
15 15 - _- 150 25 65 15 10 
40 45 , 10 30 740 160 290 60 11 
470 320 60 75 5,715 1,105 1,750 275 12 
- - - - 5 - - - 2 
5 20 \— - 90 10 10 - 14 
10 10 10 15 145 30 30 - 3 
55 40 5 15 610 85 185 15 16 
115 80 25 15 1,305 225 285 4 17 
290 175 20 35 3,555 760 1,235 225 18 
230 340 45 150 2,625 220 320 60 19 
25 15 - 5 125 - - - 2 
80 110 10 60 760 40 45 2 21 
50 no 10 35 660 35 90 10 2 
50 75 15 30 5 630 90 105 56 23 
15 20 10 15 295 30 3 10 24 
15 10 - 5 160 15 | 45 5 25 
45 130 20 70 805 70 140 . 25 26 
5 10 - - - 25 5 - - 2 
10 35 5 30 190 10 15 10-8 
10 45 5 15 180 5 35 - 2 
5 30 5 15 225 30 55 10 30 
- 5 5 - Nd 10 15 - 31 
- - - 5 75 10 20 - 22 
185 210 5 85 1,815 150 175° . 4 3 
10 $ - - 105 - -. = 34 
10 75 10 30 570 30 25 5 35 
40 65 5 20 475 30 55 5 3% 
40 40 5 20 400 60 50 15 9 
20 15 5 10 185 5 25 0 38 
10 10 - 5 85 10 25 5 39 
580 830 120 1,100 5,165 550 860 180 40 
180 395 20 225 1,775 . 110 150 - 60 41 
200 260 35 470 1,405 110 295 50 42 
40 50 20 195 495 60 140 5 43 
50 50 15 130 500 80 : 80 10 4 
15 35 15 40 380 55 80 25 45 
85 40 20 40 615 135 10 3046 
240 405 55 580 2,595 330 . . 625 .. 15 4 
85 225 15 110 885 65 115 ; 30 4 
10 125 20 265 780 65 205 - 25 49 
20 5 10 80 245 45 110 - 50 
15 20 10 85 290 60 65 5 51 
5 10 5 20 15 . 30 50 10 5% 
10 10 5 20 . 220 70 80 10 .53 
335 420 65 +. 520 2,565 220 240 105 54 
95 175 10 110 895 50 35 ao, 35 55 
95 140 . 45 200 . 620 45 “95 . 25 56 
20 20 5 115 245 15 30 5 57 
35. . 30 5 45 215 15 6 5 88 
15 25 15 5 205 25 30 10 59 
75 3 10 20 395 70 30 25 60 


VOIR NOTE(S) À LA FIN DU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL! STATUS, SEX AND AGE OF HEAD 
ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


GRADES 12-13 
12E-13E ANNEE 


GRADES 9-10 NON-UNIVERSITY 


9E-10E ANNEE 


GRADE 11 
MIE ANNEE 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA SE ANNEE(1) 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


WINNIPEG, MAN.: 


TOTAL PRIVATE HOUSEHOLD HEADS - TOTAL 


DES CHEFS DE MENAGES PRIVES. 197,300 41,190 32,670 20,465 21,785 14,165 
MALE — MASCULIN... . dns ce _ 147,960 32,840 24,615 15,715 . 16,575 10,800 
15-24 YEARS - ANS . Pneu 13,065 : 535 1,795 1,510 3,210 1,490 
25-34 - 7 ve DES 36,980 2,760 4,245 3,205 5,430 | 3,020 
35-40 " = 27,770 4,715 4,855 2,920 2,840 2,205 
4-54" - 27,435 6,805 5,395 3,570 2,350 2,025 
55-64 ” 22,535 7,420 4,895 3,050 1,515 1,265 

65 AND OVER - - ET PLUS . due 20,175 10,600 3,420 1,460 1,230 795 

FEMALE — FEMININ... DEEE 49,340 14,345, 8,060 4,750 5.210 3,365 
15-24 YEARS - ANS . RER 7,130 315 650 . 550 2,000 600 
25-34 - 7, RES 7,710 710 965 695 1,075 605 
3-44 - ". . 4,490 805 910 560 380 435 
4-4 " - ” 5,900 1,615 1,190 725 450 420 
55-64 ee . net . 8,015 2,640 1,735 1,045 405 570 
65 AND OVER - — ET PLUS . 16,100 8,255 2,615 1,170 900 740 

MARRIED(2) - MARIE(E)S(2) 2... cece tte ee eeseeees 138,975 30,825 23,830 | 15,315 15,200 10,155 * 
15-24 YEARS - ANS 9,710 490 1515 1,270 2,305 1,075 
25-34 - 35,225 2,840 4,235 3,240 5,195 2,940 
35-44" -" 27,815 4,835 4,925 2,955 2,850 2,235 
5-4 7" - " vee 27,240 6,690 5,380 3,565 2,325 1,980 
55-64 ” ee we 21,585 6,975 4,760 2,930 1,505 1,225 
65 AND OVER - — ET PLUS... 17,390 8,990 3,015 1,360 1,020 690 

HUSBAND AND WIFE AT HOME - EPOUX : 

ET EPOUSE A LA MAISON ....................................... 128,555 28,035 21,875 14,175 14,210 9,370 
15-24 YEARS - ANS RS . 8,855 .. 42 ‘ 1,345 1,120 2,130 1,000 
25-34 - 32.285 2,540 3,830 2,875 4,805 2,655 
35-4 - 25,835 4,380 4,490 2,755 2,685 2,060 
4-54" - 25,140 6,045 4,920 3,310 2,190 1,860 
55-64 ” 20,235 6,415 4,465 2,805 1,420 1,140 
65 AND OVER - = ET PLUS. 16,210 8,225 2,830 1.305 985 655 

MALE HEAD - CHEF MASCULIN … 125,960 27,625 21,555 13,885 13,880 9,240 
15-24 YEARS — ANS ee 8,345 405 1,305 1.065 2,010 965 
25-84 7 - "..................... . . 31,385 2,490 3,770 2,805 4,705 2610 
35-44" - ". 25,485 4,330 4,420 2,690 2,650 2,035 
4-54" - ".. 24,810 5,370 4,875 3,270 2.140 1,850 
55-64 " - ” - 19,950 6,325 . 4,395 2.770 1,395 1,125 
65 AND OVER — ET PLUS 15,990 8,105 2,795 1,285 975 650 

FEMALE HEAD — CHEF FEMININ... 2,600 405 320 290 335 130 
15-24 YEARS - ANS .. fee vee 505 15 45 60 130 30 
25-34 - des 900 : 50 60 75 100 45 
3-44" - " Beer 355 50 70 55 30 25 
4-4 " - " 325 75 40 40 45 "15 
55-64 " - " 285 90 65 40 25 15 
65 AND OVER — ET PLUS. 220 120 40 25 5 5 

HUSBAND ONLY AT HOME(2) - EPOUX 

SEULEMENT A LA MAISON(2}... 3,935 + 1,060 655 395 350 280 
15-24 YEARS - ANS .. 185 10 20 30 40 5 
25-34 - 1,125 90 105 135 150 115 
35-40 " =” 700 125 130 60 55 75 
45-54 " - ” - 795 . 220 160 90 55 4 
55-64 ” . voce ete teeseceeteiteesetuseeeneneenteee 540 230 130 45 25 25 
65 AND OVER - a 1 . 600 | 385 105 25 20 20 

WIFE ONLY AT HOME(2) - EPOUSE È 

SEULEMENT A LA MAISON(2)... 6,480 ‘ 1,730 1,300 750 : 645 505 
15-24 YEARS - ANS... 670 60 150 15 . 140 65 
25-4 " - 1.815 215 295 225 240 170 
35-44 " — 1,280 330 305 140 110 105 
4-4 " - " 1,310 430 305 165 80 80 
55-64 "  - " 815 330 170 75 60 60 
65 AND OVER — ET PLUS 585 375 5 35 15 20 

WIDOWED - VEUFS (VEUVES) 23,575 11,125 4,410 1,995 1,390 1.215 
15-24 YEARS — ANS .. 30 - - 5 5 5 
2-34 " - ".… 180 30 3 25 10 5 


FOOTNOTE(S) AT END OF TABLE 6. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L’AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


ENGLISH 
ANGLAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


POSTSECONDAIRE 


. UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE 


WITH CERTIFICATE 


NON UNIVERSITAIRE 


FRENCH 
FRANCAIS 


OTHER NOT STATED 


AUTRES NON DECLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, 


OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 
AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC "GRADE 
QU DIPLOME DIPLOME OU GRADE QU DIPLOME NO 


16,815 19,115 3,465 21,630 134,260 11,485 _ 47,030 4,525 1 
12,085 14,435 2,695 18,195 99,690 8,600 36,440 3,225 2 
1,015 2,195 150 1,165 10,565 850 1,360 295 3 
4,650 5,215 755 7,710 28,270 2.070 6,030 615 4 
2,810 2,555 675 4,180 17,970 . 1,700 7,580 520 5 
1,900 2,190 525 2,665 17,045 1,545 8,230 620 6 
1,115 1,410 355 . 1,510 14,445 1,215 6,275 605 7 
595 880 230 965 * 11,400 1.235 6,975 570 8 
4,730 4,675 770 3,435 34,575 2,885 10,590 1,295 9 
865 1,375 135 630 5,910 435 630 155 10 
890 1,205 190 1,375 6.240 360 945 170 n 
480 430 65 435 3,205 290 905 ss 12 
595 470 110 320 3,905 350 1,540 2 105 8B 
735 500 90 295 5,250 505 2,020 235 14 
1,165 700 175 * 380 10,065 945 4,545 540 15 
11,775 12,905 2,610 : 16,350 94,060 7,935 34,105 2,875 16 
790 . 1,350 140 770 7,965 625 945 170 17 
4515 4,745 745 6,765 27,075 1,970 5,620 555 18 
2,830 2,535 660 3,990 18,140 1,665 7,520 490 19 
1,975 2,195 525, 2,605 17,055 1,485 8,110 590 20 
15 1,335 355 1,395 13,895 1,160 5,945 585 21 
555 745 185 - 826 9,925 1,025 5,965 | 475 22 
11,010 11,895 2,430 15,560 86,650 7,300 32,035 2,515 23 
730 1,245 120 735 * 7,260 585 855 155 24 
4,225 4,320 670 . 6.365 24,730 1,805 5,260 490 25 
2,650 2,370 630 3,815 16,680 1,540 7,190 430 26 
1,855 1,995 480 2,475 15,620 1385 . 7,600 530 27 
1,045 1,250 345 1,350 13,035 1,050 5,600 545 28 
500 it) 185 815 9,315 . 940 5,535 . 425 29 
10,745 11,615 2,360 15,060 84,705 7,175 31,550 2,530 30 
670 1,160 105 670 6,825 . 555 825 145 31 
4,130 4,190 640 6,050 23,975 1,765 5,160 485 32 
2,615 2,350 625 3,760 © 16,430 1,520 7,110 425 33 
1,815 1,975 475 2,435 15,430 1,370 7,485 530 34 
1,020 : 1,240 335 1,345 12,865 1.045 7 5,510 530 35 
435 00 180 805 9,180 920 ne 5.470 . 415 36 
265 275 . 75 500 1,945 130 485 45 37 
60 80 -20 65 435 25 30 10 38 
95 130 30 “3b. 755 40 100 10 39 
35 20 10 55 255 - 20 75 ~ 40 
40 25 5 40 195 20 15 5 41 
25 10 10 5 170 10 90 10 42 

5 15 - 10 135 15 60 10 43 
240 430 60 470 2,670 235 880 155 4 
25 25 - 15 7 145 5 25 10 45 
85 180 30 230 865 60 165 40 46 
75 55 15 110 510 50 110 25 4? 
20 100 15 100 505 30 220 35 8 
15 45 - 25 330 45 145 20 49 
20 25 5 5 320 30 215 25 50 
530 580 125 320 4,745 400 1,190 145 51 
30 : 80 15 25 560 40 65 10 52 
195 245 55 175 1,485 100 200 25 53 
105 110 20 65 950 75 220 40 54 
100 ss 30 35 925 70 290 25 55 
55 40 . 5 20 530 60 200 25 56 
4 15 5 5° 290 a.) 220 20 57 
1,645 HIS 200 475 14,490 - 1,485 6,900 720 58 
5 - 5 5 . 25 - - - 59 
40 10 5 15 140 20 20 ~ 60 


VOIR NOTE(S) A LA FIN OU TABLEAU 6. 
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TABLE 6. PRIVATE HOUSEHOLDS BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD, SHOWING LEVEL OF SCHOOLING AND MOTHER 
- TONGUE OF HEAD, FOR CENSUS METROPOLITAN AREAS, 1976 


(BASED ON SAMPLE DATA) . 


LEVEL OF SCHOOLING OF HEAD 


POST-SECONDARY 


MARITAL STATUS, SEX AND AGE OF HEAD TOTAL PRIVATE HOUSEHOLDS | LESS THAN GRADE 91) 


TOTAL DES MENAGES PRIVES| N'AYANT PAS ATTEINT 
LA 9E ANNEE(L) 


GRADES 9-10 GRADE 11 


LIE ANNEE 


GRADES 12-13 
I2E-13E ANNEE 


NON—UNIVERSITY 


ETAT MATRIMONIAL, SEXE ET AGE DU CHEF SEI0E ANNEE 


WITHOUT CERTIFICATE 
OR DIPLOMA 


SANS CERTIFICAT 
OU DIPLOME 


35-44 YEARS — ANS 630 135 140 40 55 60 


i . 

2 4-54 - ".. 2,230 690 530 235 195 170 
3 55-64 " - ”…… 5,375 1,985 1,250 670 230 350 
4 65 AND OVER — ET PLUS … tee : 15,130 8,280 2,450 1,020 900 625 
5 MALE — MASCULIN... 3,410 1,735 570 210 225 135 
6 15-24 YEARS — ANS. . us ue 5 - - - - - 
7 2-34" - " Penn u 25 - 5 - - - 
8 3-44" - " 80 15 10 5 15 5 
9 4-34 " - " 285 95 65 20 20 20 
40 55-64 " — ".… 675 285 140 80 25 3 
y 65 AND OVER — ET PLUS. 2,340 1,345 350 105 160 75 
12 FEMALE - FEMININ... 20,160 9,385 3,840 1,780 1,170 1,085 
13 15-24 YEARS - ANS 20 - - - 10 5 
4 25-34” . 160 30 . 30 25 15 5 
15 35-40 " -" ce . 45 120 130 35 » 40 60 
16 45-540 " - "..... ee 1,945 600 460 210 170 155 
17 55-64 " - " 4,705 1,700 11S 590 205 315 
18 © 65 AND OVER - ET PLUS. . 12,790 6,935 2,100 920 740 545 
19 DIVORCED - DIVORCE{E)S................................... 1,570 1,745 - 1545 1,010 700 595 
20 15-24 YEARS — ANS .... 230 10 55 25 4 25 
ral 25-34" . 1,805 225 30 220 260 130 
22 35-44” 1,795 245 390 290 155 190 
23 5-4" 1,740 470 . 380 235 130 125 
24 55-64 ” 1,275 395 270 195 85 75 
25 * 65 AND OVER 720 405 140 45 20 35 
26 MALE - MASCULIN 2,370 625 $05 270 210 160 
27 ~ 15-24 YEARS — ANS... 35 - 5 10 5 10 
28 25-34" - " 510 40 85 50. 85 25 
29 35-44 "+ 550 80 135 60 60 30 
30 54" - " . 595 190 130 75 40 55 
31 55-64 " - 7... dune vee , 425 160 90 60 15 30 
32 65 AND OVER - ET PLUS =. des 255 145 60 15 - 20 
33 * FEMALE — FEMININ... . 5,200 1,120 1,040 740 490 . 440 
34 15-24 YEARS — ANS... DS ve 200 . 10 45 20 4 25 
35 25-80" — eee 1.295 185 230 170 180 M5 
36 35-44" - " ce . 1,250 165 255 225 90 165 
37 4-56" - " 1,145 275 250 160 90 70 
38 55-64 " - ".… . 845 235 180 135 65 50 
39 65 AND OVER — ET PLUS ....... eee. 470 255 80 30 15 2 

SINGLE (NEVER MARRIED) - CELIBATAIRES 

40 UAMAIS MARIE(E)S). 27,190 3,500 2,895 2,140 4,490 2,200 
4l 15-24 YEARS - 10,220 360 875 755 2,845 980 
42 5 25-34" ~ 7,485 380 625 420 1,035 540 
4B >  35-M " — 2,015 305 320 200 170 145 
44 45-484 " Le 2,125 565 300 265 150 , 170 
45 35-64 " - 7... 2,310 705 345 295 100 180 
46 65 AND OVER — ET PLUS....... 3,030 "1185 430 205 195 180 
4 MALE — MASCULIN... 12,280 1,790 1,330 955 1,910 990 
48 15-24 YEARS — ANS .... 4,490 125 465 405 1,165 500 
49 25-34" ” 3,940 140 275 215 490 270 
50 3-44” 955 170 165 95 55 70 
51 45-54" 955 325 170 115 90 70 
52 53-64 ” 950 420 140 90 45 55 
53 65 AND OVER sure . 990 615 110 35 65 35 
54 © FEMALE — FEMININ... 14,910 1,700 1,560 1,190 2,580 1,210 
55 15-24 YEARS — ANS... 5,735 230 410 360 1,685 480 
56 25-3840" - ".... Le ue 3.545 240 350 200 545 265 
57 35-44" - ".................. . 1,060 135 155 105 110 85 
58 + 45-54 " . . . 1170 240 130 155. 60 100 
59 55-64 " — . 1,365 285 205 205 55 130 
60 65 AND OVER — ET PLUS den nn 2,045 570 315 170 125 145 


(1) INCLUDES "NO SCHOOLING” AND "KINDERGARTEN". 
(2) INCLUDES SEPARATED. 
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TABLEAU 6. MENAGES PRIVES SELON L'ETAT MATRIMONIAL, LE SEXE ET L'AGE DU CHEF, PAR NIVEAU DE SCOLARITE ET 
LANGUE MATERNELLE DU CHEF, REGIONS METROPOLITAINES DE RECENSEMENT, 1976 


(BASE SUR LES DONNEES ECHANTILLON) 


MOTHER TONGUE OF HEAD — LANGUE MATERNELLE DU CHEF 
POSTSECONDAIRE 
UNIVERSITY — UNIVERSITAIRE ENGLISH FRENCH 


ANGLAIS FRANCAIS 


NIVEAU DE SCOLARITE DU CHEF 


NON UNIVERSITAIRE OTHER 


AUTRES 


NOT STATED 
NON DÉCLAREE 


WITH CERTIFICATE WITHOUT CERTIFICATE, WITH CERTIFICATE 
OR DIPLOMA DIPLOMA OR DEGREE OR DIPLOMA WITH DEGREE 


AVEC CERTIFICAT SANS CERTIFICAT, AVEC CERTIFICAT AVEC GRADE 
OÙ DIPLOME DIPLOME OU GRADE OÙ DIPLOME 


80 70 - 45 400 45 180 5 1 
180 160 20 50 1,425 135 635 40 2 
440 295 35 120 3,410 345 1,480 145 3 
905 570 140 235 9,090 920 4.590 530 4 
135 175 35 190 1,945 220 1,140 105 5 

5 - - 5 10 - - - 6 

10 - - 5 15 - 5 - 7 

10 10 - 15 50 - 25 - 8 

20 25 5 10 185 15 75 10 9 

35 25 - 45 435 25 210 5 10 

60 10 30 110 1,250 170 825 90 Il 

1,515 935 165 290 12,545 1,245 5,760 615 12 
- - 5 5 15 - 5 - 13 

30 15 5 5 120 20 10 - i4 

70 60 - 30 350 40 150 5 15 
160 135 15 40 1,240 H5 560 30 16 
400 265 30 80 . 2,970 320 1.270 135 7 
850 460 110 135 7,840 745 3,765 435 18 
720 150 109 410 5.590 365 1,415 200 19 

35 20 5 10 205 - 20 5 20 
185 275 25 165 1,515 80 180 35 21 
210 185 25 115 1,360 90 305 35 22 
170 155 20 55 1,215 100 370 50 23 

85 95 25 45 875 70 295 25 24 

45 15 5 20 415 20 245 35 25 
125 235 30 215 1,645 130 515 85 26 

- 5 - - 35 - 5 - 27 

45 95 5 85 420 30 50 10 28 

35 60 10 70 380 25 125 25 29 

25 45 5 30 400 35 120 4 30 

10 20 10 25 270 30 415 5 31 

5 5 - 5 145 5 100 10 32 
590 si 70 195 3,945 240 900 115 3 

30 10 - 10 175 - 20 5 34 
140 180 15 85 1,095 45 125 20 35 
170 125 10 45 980 65 185 20 36 
145 110 20 20 820 65 245 15 37 

75 70 15 25 605 45 180 20 38 

40 10 5 15 275 20 145 35 39 

2,670 4,350 550 4,395 20,125 1,725 4,605 735 40 
1,060 2,200 135 1,005 8,280 650 1,020 270 4l 

‘ 805 1.380 175 2,140 5,775 360 1,150 195 42 
‘170 190 55 460 1,265 195 475 80 43 
15 155 70 275 1,255 165 660 40 44 

215 185 40 245 1515 145 575 80 45 

250 245 80 265 2.035 210 725 65 46 

845 1,980 210 2,255 8,725 840 2,355 355 4 

310 1,000 40 480 3,555 280 510 140 48 

375 745 80 1,345 3,000 205 650 85 49 

70 75 30 225 600 105 205 50 50 

30 45 25 90 525 85 330 15 sl 

4 75 10 75 550 70 295 40 52 

25 4 15 45 500 100 365 25 53 

1,825 2,370 340 2,535 11,400 885 2,250 375 54 
750 1,205 95 525 4,725 365 510 130 55 
430 635 85 795 2,775 160 500 110 56 
100 M5 25 235 670 90 270 30 57 
145 105 4 180 730 80 335 30 58 
175 110 30 175 970 75 275 40 59 
225 200 60 220 1,535 115 360 40 60 


(1) COMPREND “AUCUNE SCOLARITE” ET "MATERNELLE". 
(2) COMPREND LES PERSONNES SEPAREES. 


wu 


Publications of the 1976 Census of Canada 


This bulletin is one of a series of volume reports 
of the 1976 Censuses of Population, Housing and 
Agriculture. 


Most of the bulletins in the regular Volume 
Series are data-oriented. Other reports containing more 


methodological, interpretative and evaluative content, 


are also issued. These are as follows:! 


(a) 1976 Census Administrative Report 
(b) 1976 Census Quality of Data Series 


(c) 1976 Census Research Series 
(d) Introductory Reports to each of the regular 
Volume Series. 


Also available on request is a series of Reference 
Lists developed largely for internal verification of 
basic geographical and population hierarchies, which 
could provide useful information to the. outside user. 


Users will note thatthe majority “of census: 


publications are colour-coded to identify with the four 
themes central to the presentation and to maintain 
comparability with the 1971 series, e.g., blue for 


Geographical and Demographic content, brown: for : 


Housing, Household and Family data, red for Eco- 
nomic Characteristics and gold for the series: -based on 
Agriculture. : 


> 


These reports are listed in the 1976 Census 


Catalogue which can be obtained free of charge from: 


Publications Distribution, 
Room 1200, Statistics Canada, 
Ottawa, Ontario. 

KIA OT6 


To order census publications, send a cheque or 
money order made payable to the Receiver General for 
Canada, to the above address. 


In addition to published documents, the Census 
of Canada can provide other products and services 
about census: data on microform (film or fiche), com- 
puter tapes, computer print-outs, user-specified tables, 
maps, geographic files, geographic lists, etc. 


For information write: 


Census Information Services, 
Statistics Canada, 

Ottawa, Ontario. 

K1A 0T7 


or call (613) 996 -5254. 


Inquiries about census and other Statistics 
Canada information can also be directed to Statistics 
Canada Regional Offices located in: St. John’s (Nfid.), 
Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina, 
Edmonton and Vancouver. 


! It should be noted that these publications are generally 
released somewhat later than the data reports. 


Publications du recensement du Canada de 1976 


Ce builetin fait partie de la série des publications des 
recensements de 1976 de là population, du logement ét de 
l’agriculture. 


La plupart des bulletins de la série ordinaire des vo- 
lumes présentent des données. On publie également 
d’autres bulletins dont le contenu vise plutôt la méthodo- 
logie, l’interprétation et l’évaluation. Ces bulletins sont les 
suivants! : 


a) Rapport administratif du recensement de 1976 
b) Série relative à la qualité des données du recense- 
- ment de 1976 
c) Série du recensement de 1976 relative a la recherche 
d) Introductions à chacune des séries ordinaires des vo- 
lumes. 


Vous pouvez aussi vous procurer sur demande une 
série de Listes de référence, servant surtout à la vérifi- 
cation interne des catégories géographiques et démogra- 
phiques de base, qui pourraient fournir des renseigne- 
ments utiles aux utilisateurs à l’extérieur de Statistique 
Canada. 


Les utilisateurs constateront que la plupart des pu- 
blications du recensement sont classées par couleur, cha- 
que couleur correspondant à l’un des quatre thèmes du 


‘recensement; cela permet d’assurer la comparabilité avec 


les séries de 1971; ainsi, le bleu est réservé aux publica- 
tions de nature géographique et démographique, le brun, 
aux bulletins sur le logement, les ménages et les familles, 


‘le rouge, aux publications de nature économique et la cou- 


leur or, à la série relative à l’agriculture. 


Ces bulletins figurent au Catalogue du recensement 
de 1976 que vous pouvez obtenir gratuitement auprès de: 


Distribution des publications 
Pièce 1200, Statistique Canada 
Ottawa (Ontario) 

K1A OT6 


Envoyez vos commandes de publications du recen- 
sement à cette même adresse en y joignant un chèque ou 
un mandat postal à l’ordre du Receveur général du Canada. 


Outre les publications, le Recensement du Canada 
offre divers autres produits et services: données en micro- 
copie (film ou fiche), bandes pour ordinateurs, états mé- 
canographiés, totalisations spéciales, cartes, fichiers et 
listes géographiques, etc. 


Pour obtenir des renseignements, écrivez à: 


Information recensement 
Statistique Canada 
Ottawa (Ontario) 

KIA OT? 


ou téléphonez au numéro (613) 996-5254. 


Toute demande de renseignement sur le recense- 
ment et les autres données de Statistique Canada peut éga- 
lement être transmise aux bureaux régionaux de Statistique 
Canada situés à St. John’s (T.-N.), Halifax, Montréal, 
Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina, Edmonton et 
Vancouver. 


1 Tl convient de remarquer que ces bulletins sont générale- 
ment publiés quelque temps après les bulletins présentant des don- 
nées. 


~ 


